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LA SIGNORA 

D. MARIA ISABELLA 

CESI RUSPOLI 

Trindpejfa di Ccrveteri , (yc. 


ALFESI BEO. CARIO. 


Onjideranào tra 
me len fovente 
quanti favori abbia compar- 
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titi , e comparta VKccdkn- ' 
tijjìmo Signor Principe D. 
Francesco Maria Ruspoli 
Vojìro Conforte alla Ragù- 
nanza degli Arcadi , dettai ! 
quale non piamente è egli 
cofpicua parte , ma henignif- 
Jìmo fautore I tanto menomi 
riconofco fciolto dalFobbliga- ^ 
zione di rìmoftrargliene la^ 

. gratitudine , che quella , di cui 
lo, quantunque immeritevo- 
le, fono Cujìode , gliene pro- 
fejfa ; quanto piu con atti di 
Jìima , e di venerazione mi 
sforzo di pubblicare al Mon- 
do il debito, che le corre. Già 
gli anni fcorjì a quefo oggetto 


Dioiti,.. . I , Guoglc 




furono dame dedicati alPEc- 
CELLENZA SuA nella loro pub- 
blicazìone varj Componimen- 
ti poetici i recitati neWame- 
nijjima Villa yOve, la fua buo- 
na mercè , gli Arcadi foggior- 
nano. Lo Jiejfo feci del primo 
Tomo deila prefente Raccol- 
ta , il quale ben* a lui era do- 
vuto, come primizie a* Tutela- 
ri filo rifirbate , delle fertilif- 
Jìme Campagne A Arcadia^ 
ornai diffufa per tutta l'Euro- 
pa . Ma che ? tanto F obbligo 
è grande , che ajfai fiarji ap- 
parifiono a rimpetto di quello 
i mentovati atti d'ojfequio ; e 
- per quanti altri all'E. S. ncj 

a 4 in- 
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indmzzajjt nulla dì più appa- 
rirebbero : fenza che punto di 
pefo accrefca loro il degni [fimo 
nome di Lui , che portano in 
fronte’, perche quanto la fua. 
magnanimità afpira alloji 
gloria , altrettanto la mode- 
Jìia figge r applaufo . Ho pen- 
fato adunque di ricorrer. Ma- ' 
DAMA , alla Vojlra protezione, 
confagrando a Voi il preferite 
Volume : non già , perche mi 
avvijl di fciorre coWE. V. 
quelle obbligazioni , che nons 
vaglio a fciorre col Signor 
Vrincipe ; nè perche fimi d' ; 
incontrar colla Vojlra mode- 
fia la forte , che con quella di . 

Ltii ) 

■ . . . ■ « 

' ’ ^ 
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Lui fo non avere incontrata ; 
mentre ejjendo Voi una JìeJJa 
cofa con ejfolut, anche le Vir- 
tù avete eguali y e conformi', 
ma ben perche , veggendo il 
Vojìro cofpicuo Nome in fron- 
te a queft'Opera , egli a ri- 
guardo Vojìro fi degni attere 
a grado le. mie ojfequi'ofe at- 
tenzioni ; ficcome V oi per lo3 
■ vojlra innata gentilezza y. al- 
tre volte, in fimili occafioni. 
fperimentata-, mi giova fpe- 
rare , che non farete per ij de- 
gnarle : fperanzà-, che tanto 
-più è vivai quanto che fa d'ej- 
fere appoggiata anche al gè- 
nio tiobilijjìmo, che nutrite^ 


' \ 


verfo le Ielle Arti, e fpezìal- 
mente per la Voejìa , che iru> 
> tante guife onorate e ni zìo- 
Jiri Giardini f e nel voflro ftef- 
Jb Palazzo , ove ien tutto l'an- 
no Ji vede comparire agli oc- 
chi non pur di Roma , ma deli 
Europa tutta , per li Foreft ie- 
ri , che continuamente é^ognì 
parte vi concorrono i accompa- 
gnata dafceltijjlma Mujìca, 

' in mezza a tal fontuofo appa- 
rato, che adempie la va flit à 
del voflro grandmammo . Ri- 
ceva adunque PE. V. quejìo 
novello tributo della mia ve- 
nerazione', e Jì degni dPufare 
per ejfo quella magnanimità. 



colla quale igran Verfonaggìy 
come Voi Jiete pel lign agg io , 
onde traete i Natante per quel~. 
lo altresì , cui arricchite di 
generofa Prole , feraci ambe- 
due in ogni età di gloriojì Per- 
fonaggi sì Kcclejìaflicii che^ 
S ecolari , non folamente gra- 
difcono , ma proteggono , e di- 
fendono le Opere de' Letterati 
da ogni difavventura , che lo- 
ro pojfa accadere mentre lo 
rammemorando con ciò airE. 
V. rumilijjìma fervitu > che le 
profejfo , egli obblighi , che mi 
corrono anche rif petto a me.» 
JìeJfo , quanto ammiro , ed ono- 
ro in Voi unito nel fuo piu vi- 


vo , e pieno lume tutte le pìU 
ielle Virtù , che divife rendono 
contraddijìinti quelli , che le 
pojfeggono ; altrettanto prego 
PAltiJfimo t che confervi ben 
lungamente V. da cui Ro- 
ma sì poderofo lujìro riceve. 


Noi 
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I^Oi infrafcmti Deputati, avendo, in 

* e del Decreto fat- 

• Fati? ?• de' 

pfml^ ® f ^ ^‘veduto un Volume di 

Rime intitolato fl/i»p àtglt Arcadi Tomo Quinto ^ a{n. 

dichiamo, che gl, Autori di eircpoffano ifcll'i^rer 

fionefervirfi de' nomi Paftoralij e nel frontTfnizL 
pofla mettetfi 1 Infegnadel noftro Comune. ^ 

^Wt Cillenìo P. A. Deputato • 
fi Leucafio T. At Deputato , \ 

^Uranio Tegeo V. a. Deputato . 

Ottmio Corineo V, a. Deputato, 

Corfildo Aìfeio V. A. Deputato . 

Ftlacido Luci mano V, A. De putato • 

Mreo B^featico P. A. Deputato . 

Coralbo Af ro P« A, Deputato , 

Attefa la luddetta relazione , in vigore della fa- 
coltà conceduta alla nollra Adunanza dal Re- 
- verendifs. P. Maeftro del Sacro Palazzo Aoo- 
ftolico , fi dà licenza a’ fuddetti Pallori Arca- 
di di fervidi neirimpreflìone delle mentovate 
Rime, de Nomi, e dell'Infegna fuddetti. Da- 

o in Collegio d Arcadia &c. al iv. dopo il xx. 
di Munichione cadente, l’Anno IV. dell’O- 

Apolli OJi^^piade VII. 

Alfejib'eo Cario Cujìode d* Arcadia , 

loco ^ del Sigillo Culi. 

IdaJee T rofeio Sottocuiìode . 
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Imprimatur 

Si videbitur Reverendifs. Patri Mag. 
Sac. Pai. Apoit. 

Ti.Card. Caracch/us Arcbtep^Cap. 
Tro-l^k. 

, approvazione 

DlltUluflrtjpmo , e Revereudl/Jlati) Signore 

MO NS IG NO R 

NICCOLO’ FORTEGUERRI 

Referendario deirunoye dell' altra Segnai ura^ 
e Prelato Domejiico dì N» S» 

H a vendo redtito di commìffione del P. Revcrendif- 
ffimo Selleri Macftro del Sacro Palazzo Apoftoli- 
co il quinto Libro delle Rime fcclco de fli Arcadif 
nè ritrovato in lui cofa alcuna ripugnante albuooL^ 
coI|umC $ ed alla Cattolica Religione» anzi vedutolo 
ripieno d’infinite grazie » c bellezze poetiche » lo 
giudico degnifiìmo della pubblica luce* Ld in fede^ 
queltodìa.Maraoi7i7. - 

Idkcolò Forteguerrì . 

/ 

Per 

Di; -d by (. oglv 


P Er commiflìone del Reverendifi. Padre Gre- 
gorio Selleri Maeftro del Sacro Palazzo A- 
poRolico avendo letto il Tomo Quinto delle 
Rime degli Arcadi , nulla ho ritrovato in effe 
che fìa ripugnante alla Cattolica Religione , a* 
Principi ) ed a’ buoni coRumi ; anzi (èmpre più 
ho ammirata negli accennati componimenti 
^ accoppiata alle poetiche idee l’eleganza dello 
ftile , e la frafe della vera Tofcana Poefia . In 
fède &c. Dato dalla Cafa Profèffa delle-» 
Scuole Pie di S. Pantaleo li 15. Marzo 1717* 

Ridolfo dì S‘ Girolamo AJJfflente Generale^ 
de' Chierici Regolari delle Scuole Pie . 


imprimatur 

Fr. Gregorius Selleri Ordìn. Praedic. 
SacPalacìi ApoHMag. . 
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Trote fi a degli Autori, 

P Roteftano gli Autori de’ Com- 
ponimenti di quello Tomo, che 
Je parole Fato , Deitino , Deità ^ 
Adorare, Eterno, e fimili, ficcome 
anche ogni fcntimento attenente^, 
al Gentilefimo, fono meri ornamen- 
ti Poetici , e non già fentimenti di 
veri Cattolici,' quali eglino fono , 



. , Àlcutii degli Errori occorfi nella (lampa . 

■.Pag. 50. verf, 7. Jìrepìdo leggi Jirèpito 

' 31. verf. 26. Jplcfjdore leggi fplendere 

• . 162, verf 25. dal leggi del 

J30. verf. 13. afpeftra ìeg^ì ^ alpeflra 
34p. vcr(^ ao. •vada - leggi ma fida 
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RIME 

. DEGLI ARCADI 

le 

TOMO QjLJINTO. 


i •• ' ■ ■ . 

' A CASTO LAMPE AT ICO. 

A fl^mè » che il carro mìo fragile 9 e carco 
Veggio •vicino all’alta fojfa ofcura , 

E l’Auriga ìmmortal non s’ajjicura 
. PiU di perìglio trarre il grave ìncarco . 

E ìnvan la sferza mille volte in arco 
Veggio piegar filila ria fchiena , e dura 
Del nero corridor , che ognor s’indura ; 

I E torce l’altro al baffo orrendo varco . 

’Ab tu I cui d’ambo il freno è pojìo in mano , . 

Raccogli a quefto , e a quello allenta il morfo % 
Volgendo a defira , ov’è il fentier verace . 
Guarda quel Monte alpejlre erto > e fovr ano I 
Là giugner dei col tuo onorato cerfo . 

Colà ti afpetta eterna Gloria > e Pace . 

I To.V. • A 
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^mlor colei , per cut mìo cor fofpìra » 
rVaV popol denfo leggìadretta pafja « 
Cìafcun la guata , ìndi la fronte ahbajfa 
Con riverenza , e indietro f ritira • 

Ella che tatito onor farp rimira « 

Porta la faccia onefamente buffa; 

E meravìglia tal paffando luffa , 

Che immobil refla ognuno » e non refpìra « 
Ed io y che d quella ognor diaro cammino > 
Sovente poi di lei tai lodi afcolto y 
Che dogli ojò y ed allegro in un divengo . 
Mi è dolce udir laudar l’almo , e divino 
Suo portamento y e il vago eccelfo volto ; 
Mti perder temo un così caro pegno t 


Oh morte > morte gloriofa , e chiara » > • 

. Degna y cbe il Sol miraffe il tuo bel vanto » 
pjè notte mai col nero » e fofco manto 
L’opra cela (Te valor ofa , .e rara • 

Di quale ardente Spirto alhr Ferrara 
Avrebbe acce fo il cor , veggeudo tanto 
Valor nel forte Giovanetto » quanto 
Non vide Troia in pugna atroce y e amarai 
Voi y voi y Germani y ancor veduti avrejìe 
Dalle gran mura ufcir fanciulli > e vecchi \ 
Per l'alto efempio invigoriti » e forti ; 

E abbattute cacciar per le f or ejl e 

Le voftre Squadre ; e ì tronchi bufi > e feccbi 
Insepolti rejlar de' vinti » e morti . i 


Per- 
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Perché , Bologna mìa , gli umidi rat ^ ~ 

Stancar mirando il Cielo > e lìngua , e petto , 
Chiamando lui j che intento ad altro obbietto 
Non può di te curar > nè de' tuoi guai 
Ch'ammonta a deflare ora non mi 
De' Cigni tuoi il bel numero eletto » 

Onde del Pico il gran nome perfetto - 
Morte , che fpenfe luì > non tocchi mai ? 

Deh fallo tojìo » perche ratta viene 
Dell’altrui fama ìnvìdìofo obblio » • 

E r e fempìo miglior leva , e fotterra . 

Perduto il primo j ora il fecondo bene 
Deh non fi perda : -del fuo oprar sì pio 
Viva pur fempre la' memoria interra » 

Perche non ftep in piò rimota parte ■ i * 

Da te , Bologna , il mìo lungo cammino ■% ' ^ 
E reftaimi a mirar Celio , e Aventino , ^ ’ 

E il piè fermai nella Città di Marte ? • 

Eojft pur* ito là 9 donde fi parte 
Febo col carro aurato in fui mattino * 

O ad altra terra * ov' anco il Pellegrino 
Non vide cafe t genti , e ville fparte ; * 

Che non avrei giammai l*afpra novella 
Del buon Pico fentita 9 e la fua morte j 
Che mi ha tanto nel cor trafitto 9 e punto ; 

E piò m' ugnava , poiché mia favella 
Alzar non può del del fino alle porte ■ 

Jlfuo onore 9 e il mio duol tutto in un punto • 
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'Ab Morte f Morte y fe tu aveffi gli occhi t 
, Onde tnìrajfi , pria d’allentar l’arco » 

Chi Jta colui y che Jpingi al mortai varco > > 
^jmnti mai dal tuo Jlral non foran tocchi ! 

perche alcun non vedi allor , che /cocchi » ; 
Mè /cerner puoi di qual manto pa carco » 

Me awien , che il mondo ornai p veggia /carco 
Di gente Jaggia , e quap pien di /ciocchi . 

Se tupf/ar potevi un jolo /guardo , 

Allor y che al grand’ Orazio andap» /opra ». 
Certo dell'arco non u/civa il dardo • 

L'alme virtù , che il del con pochi adopra » 

E f ur con lui vedute , fdcean tardo 
Tuo colpo y e ti togliean dalla cruda opra . ^ 


O Verginelle y che il bel por degli anni ' , 

*Date ad Amor , perche lo /caldi y e /eccbi • 
Che lo rinverda y nè mai più lo invecchi » 
Mon ci credete ; ch’egli è pien d’inganni ì . 
Mè perche cento Vati accenda y e affanni y 
E a dir, di voi li muova y e li apparecchi > 
Mon /empre de i duo /orti alati vecchi , ^ 
Tempo y ed Obhlio » pa y che /uggiate i danni • 
Che un luffro /ol beltà dal vi/o rade > 

E /ama , che mancar p vede Popra y 
Ond’ ella alzojp > al /uohtoPo cade . 

Per girne eterne , e belle y in legni y e /copra * 
La Vigri a voi y che dopo tanta etade 
. Ancor terra non v’ha » che la ricopra . i 

i ^ 

. Virr- 
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Vergi ft e Santa t che talor cbiamaJH 
' A teffer'Inni al tuo Signor le Mufe t 
Ed elle ventter quaì Colombe fcbiufe 
Dal carcere y cheTefca lor contrajiì ; 

Se pili rimembri i tuoi bei carmi * e cajìi » 

Cbe trajjer fuor del Ren le ninfe cbiufe > 

Or •vè fui Tebro come van delufe 
VAonie Suore , e i Cigni ^p^effi » e gnajìi 
Vè » cbe torma di neri audaci Corvi 
Sta minacciando fopra ì fiori » e l'erba 
I candidi Cantor co* guardi torvi ! 

A si rio fcherno » a sì gran doglia acerba 
Prego y cbe voglia ornai rimedio porvi » 

Se la preghiera mia non èfuperba • 


^jmlora il mio Signor dal cocchio fcende 
^ttlle porte d* un tempio y ove la folta 
Gente è si tanto infìeme fretta , e accolta » - 
Cbe ciafcun del vicin noia fi prende ; 

Il gran popol in duo tofto fi fende » 

Aprendo in mezzo dritta firada » e fciolta > 
Ond’ei paffando , or quinci , or quindi volta 
Cortefe gli occhi y e onore ad ognun ^ende . 
Allor pofcia dall* una , e l’altra parte * 
Chi ifuoi gran pregi , e chi racconta > e loda 
*Di fua fiìrpe reai le bella ifloria . 

P ur’ei da fua virtit mai non fi parte y 
O per onor , ch’ei veggìa , o laude » ch’oda 
Mafen pajfa modefio in tanta gloria . 


A I 


\ 


La 
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La terza volta > ahi laffo me I rìveg^ìo 
Sulle tue fponde , o Tebro , e fui tuoi colli 
D'erbe novelle > e di fioretti molli 
Alle tue ninfe prepararfi il Jèggio • 

E quejio Aprile ancor mirar ti deggio > 
^mndo a mìo Jcorno fuor dell' onde eflolU 
Liquefo il capo i e forrìdente il crolli , 
Guatando me , che qui mefto mi feggio ? 
fAlh fé premer potefji la tua fponda 
Solo una volta con colei > che il Reno 
Solca meco vedere a nuova fronda ; 
L'orgoglio tuo y fuperbo > verrìa meno > 

Te con fcherno maggior fiotto deWonda 
Correr facendo al mar d'invidia pieno* 


O fuperhetto mìo picciolo Reno > 

Deb lafcia > lajcìa ornai quefio coflume 
Di tbr ninfe ora a quefio « e ora quel fiume % 

Se di sì belle il Cielo ornò il tuo fieno * 

Tu poi fofpìri y perche gonfio , e pieno 
A romper vai fra bofebì le tuefpume » 

E perche giaci y in fin , che ti confarne 
Sparjò l'ardente Sol nel tuo terreno . 

I^un fenti ancor , che il Tebro oggi fi duole $ 

Che y non contento di rapirgli due 
Figlie d'un fol pafior > la terza invole ? 

Non fai y che quefii ha in man le forti tue ? 

O mio Ren , quanto è irato ! ed ei non ^uoléy 
Ch'io gli rammenti le Sabine jue * 

. . Dov'è 
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la bella età i cb€ gìgli y etofe 
Sulle tenere guance vi dìpìnfe ? 

Dov'è l'tro del crin , che in pregio vìnfe 
§^l che natura fotta i monti afcofe ? 

Dove fon le pupille luminofe y * 

Cb^ogni Amante guatando in fe fi Rrinfey 
Gridando y che per farle Amore ej linfe 
In del due JlePe , e in fronte a voi le pofe ? 
Orfe potete y o Filli , richiamate y 
Sicché tornino a voi , così begli anni > 

Onde sì vaga un'altra volta fiate . , 
oAlh che ben puoi e de' medefmi panni 
Rivefiìrfi ciafcun y ma dell'etate 
Vejìe non v'è , che ci ricopra i danni • 

Reco già "Progne y ed ecco Filomena , , 

Ecco r erbette » ed ecco i fior novelli » 

Ecco dal ghiaccio fcìolti i bei rufcelli % 

Ecco natura d'allegrezza piena . 

Ma dov'è la cagion della mìa pena ì l 

Dov è la Donna mia ? dove fon quelli 
Duo benedetti lumi ardenti , e belli y 

Ond' ebbi P rimavera anch'io ferena ? 

Aprii fen venga pur tutto rìdente y ' \ 

E ridanfeco le campagne y.ei bofebi y 
Oh io mai fenipre farò me fio y e dolente* 

Doglia maggiore è il rammentar fovente - . 

Il tempo allegro ne’ dì trijli » e fófcbi : . 

Ufo ben' io , c’ho l’anno feorfo a mente • 

A4 Scin- 
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Scinta le bende imperiali , e il manto , * 

Il crin difciolta , e in vifo afflìtta > e /morta $ 
Sedea Vienna , piti di quel , che /corta 
Sen fof/e mai l'arfa Città del Xanto » 

Vergendo il Cìel contro fé irato tanto , 

Che parca dir : ti voglio o ferva > o morta ; 

Nè certo ancor' entrar l'empir ea porta 
S'eran vifli i fuoi voti » i priegbi , e il pianto» 
Ond'ella all'inimico , e vicin Trace » r ' 

Càe le mòftrava la fervil catena 
Si feo veder fcìolta il reai coturno ; 

§l^ndo s'udio dal Cielo : il piede eburno « - 
^^onna , ricopri » e il lagrimare affrena : 

Dietti Innocenzo e libertate > e pace . 


Coflei , che i 0 Pellegrino » in marmo /colta > ' 

Pien di flupore a riguardar t'arreflì > 

Ninfa non è che al dolce fuon di quefti 
Cadenti fonti fia dal fanno colta . 

Dalle fue vene molto pria , che fciolta 
§èt^fl' acqua /offe , i dolenti occhi , e mefli 
Ella avea chiufi ; e li chiufe fi prejli » 

Che affai di gloria al Tebro aliar fu tolta . 

Sèj^l dal fier' angue morfa eftinta giacque 
jLa Reina beUifima d'Egitto , 

Tu miri o Pellegrìn /opra quefl' acque • 

Il veder queflo /affo , oh quanto afflitto 

Eè il Campidoglio ! oh quanto a Roma fpiacquel , 
Leggilo in quel bel volto > ov'egli è fcritto • 

Chi 


< 
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Chi è coflet , che a mezza notte è defla t 
E in vìa s*è pofta con ti chiara lampa j 
E si nel fuol rapidi pafft flampa » 

Che mortai’ occhio dietro lei s’arrefla ? 

Tìelle Vergini Jagge è certo quefta < 

Vna , che da vergogna , e jonno /campa ; 
Onde lo fpofo * di cui tanto avvampa > 

Xdon abbia a dir ; di fuor » pazza , ten rejia . 
Ma qual romore intorno l’aer rompel 
Ecco lo fpofo per fentier di luce » 

Che vienle incontro , e'fuo corfo interrompe • 
Seguite» 0. Verginelle > oracoftei. 

Cui Jua prudenza a tanto onor conduce • 

Oh quanto ogni altra è tarda al par di lei ! 


Che guardi , e penjt , Pellegrin divòfo ? 

§lt^flo è avello d’Antonio , e fono queJH 
Di lui gli alti prodìgi , e manìfefti , 

Che appep fanno al /acro tempio in voto 
Guarda : quei fon navìgli , ch’i^ìufro , e Note 
A franger dal lor Rege invan fur deftì : 

^uei fono i naviganti afflitti > e me fi : 

§^ueJlo è un nocchier , che fia con f ufo » e immoto» 
Guarda : quanti a i perìgli » ea i morbi tolje : 
Sluanti a i maligni fpìrtì ! oh quanti a morte l 
Ve’ quanti lacci » oh quanti ne dìfcìolfe I 
Guarda quella dì gravi anella attorte 

Catena infranta ! una al mio pie ne fciolfe r 
Ben mi ricordo » ai quanto era pur forte ! 

Avejfe 


IO 


RIME 


pur pih tofio , irati Numi ' 

Canguita la mìa Donna in *vago augello » 

O dì lei fatto alcun fonte novello > 

Che bagna ffe correndo ifpìdi dumi» 

O fottìi canna in riva a i noflrì fiumi » ■ - 

O in mezzo a ì nojlri bofcbì un arbufcellot 
O cbiufe le fue membra in freddo avello » 
Valma locando fra gli eterni lumi . 

Ben dì sì frane forme ave fi e voi > 

Numi y l'ufoy fe invidiai ògelofia 
Sloggiti per qualche ninfa il cor vi punfe 
Sdi ahimè laffo , ho da veder fra noi 
D’altri or la Donna , che di me fu pria « 

B Imeneo riverir ^ che a lui l'aggìunfe ? 

A 

OMopfoi Mopfoi quella tua t) ardita 
Giovenca , per dir vero , a me non piace : 
§luel gir fra tori si lafciva * e audace 
O mal frutto ♦ o mal fine in lei n’addita • 

Vè là i com^ or que* tori al falto invita 
Inarcando la coda i e come face 
V arena alzar del fuol con piè vivace* 

• Buffando il corno inveri’ erba fiorita * 
lofoi Pafior.i che del tuo ricco armento 
Perdendo ancor cofleì * non t’ è gran danno » 
Che più belle dì lei n'ai cento * e cento . 
ijMafe fra hr que’ tori un giorno fanno 
Sanguinofa battaglia * ab che pavento 
Vederti pien dì fcorno , e d’alto affanno • 

Che 
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Che mi gioiva mirar rhiere > e valli > 

E bùjchi ombrofì » e verdi piagge amene » 

*D/ piante , d’ animai , d'augei ripiene > 

Dì bianchi fiorì ornate , azzurri » e gialli > . 

E trar le agnelle amoro fetti balli 
Al fuon di rozze pafiorali avene > 

E gir /porgendo le minute arene 
J pigri tori , e i rapidi cavalli ; 

E dibatter/ i pefci entro le reti > 

Ed altre fere al fuol giacere ancifey 
€ fuggir' altre sbigottite in caccia . 

cofa mai , fe tu » Defitn * mi vieti 
Mirar la ninfa , che il mio cor conquife t 
§1^1 co/a mai fia > che a quefii occhi piaccia 


§lmlor da me /cacciar cerco y e m'ingegna' 

[ E' amara rimembranza dì colei y 

Che J'empre in guerra tiene ì penfier miei y 
In quel , che fuggo y tofio a incontrar vegfto 
Ond'è /e contro Amor talor mi /degno > 

O me riprendo , o pur di/pregìo lei » 

Ecco che mi /ovVien pronto un di quei 
Suoi dolci atti i che irato non /ojìegno* 

Indi poiché mi accorgo » che io ritorno 
Al primo laccio , ond'ìo fuggir penjài , 

Cerco per ifcampare ogni altra co/a : 

A i fiori io penfo , e appar fuo vifo adorno : 

Il del contemplo y e'veggia i fuoi bei ras t 
Così i penfieri miei. non an mai po/a\ 

■ ■ ^uan~ 


^^ndo veggio apparir daW Oceano 
Febo battendo il dorfo a i fuoi deftrieri » 
Incominciano tofio i miei penperì 
A chiamar loF oggetto > cb'è lontano . 

O chioma , o fronte , o guancia , o peno , o matto» 
Dove mai pete ; e voi begli occhi alteri » 
D'Amore > e d'onefà forti guerrieri » 

A chi donate l’alto fguardo umano ? 

Ond'io allora rifpondo : al Reno al Reno 
Ite j penperi mìei : non vi rammenta » 

Ch'ivi lafciammo il nofro caro pegno ? 

Tofo volano i lieti al bel terreno y 
Di lor refando l’egra turba , e lenta 
' *A portarmi fovente e noia , e /degno . 


Reco ch'io pur ritorno » o valli amene » 

A bagnar del mio pianto i vofri pori » 

E a cacciarvi da i rami ambrop ^ori 
. Ripofi augelli il mìo dolor fen viene . 

Aure , farete novamente piene 

Del iri/o fuono : e i miei poffenti ardori 
Faran > che io turbi i vojhi fagri orrori $ 
Ridicendovi , o bofehi « le mìe pene • 

/dè v'ìncrefca vedermi oltre l'ufato '> 

Ir fconfolato « sbigottito » e fmorto 
Degli occhi miei facendo un largo pume» 
Ahi che io debbo lafcìarvi » e il tempo è corto » 
€ pià lontano andar dal taro lume ; 

E Dio Ja quando il piede a voi pià porto . ■ 
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C inta la mente dì que* rei penfteri » 

Che fon compagni d’un desino avvetfo % j 
Solo men giva a rotto paffo > e lento 
Dove pià Roma è in fue mine involta . 

V ampio Palàgio di Nerm converfo 
In rupe y in felva , con cento antri , e cento > . , 
Terme cadenti » e infranti marmi > e neri 
Mia vijiaergeany ch'io al fuoltenea rivolta'. 

Onde mia grave fronte allora tolta 

Dal fuo fiffo piegare in fui terreno ) 

Parta [gravar ft del noiofo pefo > 

E già il mio guardo allor men pigro refo 
Lievemente pajfando in un baleno 
Sotto delle penfofe ciglia immote 
Scorfe dal Palatin nell'ima valle > 

C'ba d'un più nobìl'Arco adorno il calle . 

Ecco là di Settimio , ecco là miro 
Me zzifepùlti i trionfali onori : . \ 

del pio Coflantin l'eccelfa mole > 

Ch’ebbe d’invidia , e non del tempo i danni . 

La tua y buon Tito y di tì bei lavori 
Dov'èy cb'iofcorgay come ancor fi duole 
Sionne in pianto fciolta y edinfofpiro; 

Oh gran virtù de’ Fabbri di quegli anni ! ’ 

Slue/lo defìo mi avea già pojìi i vanni 
Alaebilpièy che fra mine y e fajft 
Tratto mi aveva prejfo al fuperbo Arco : 

Sl^ndo y 0 Nemico , io t’ho pur giunto al varcoy 
^Mi grida orribil Ceffo ; io lofio i paffi 
Rivolgo addietro ; e sì l’orrenda immago 
M’empie la mente y che pur ch’abbia fcampo • 


Non 
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Non curo per fuggir veruno inciampo . 

Giovane fchivo » ( fempre al tuo ben cieco 9 ' 
Non mi fuggir. , ch’io non ti traggo a morte 
E fe nemico te nomai , tal nome 
Danjì fra lor gli Amanti ancor più fidi . 
^u^e parole in fuon femmineo porte 
Eiegaro un poco le mie ritte chiome > 

E mezzo volte a dubbiar mi reco , 

Se larva , 0 fogno foffe quel » ch'io vidi . 
tSMa già rivolto a i luftngbieri gridi 
Veggio 9 che bella Giovinetta in vefia ■ 
Aurea trapunta inver di me t'avanza » 

E colla mano > e colla fua fembìanza 
Si m'ajficura » che fu i piè m’arrefia • 
Gettami allor negli occhi un doppio /guardo > 
Onde mia fuga ahi quanto poi mainerebbe ! 
^bi quanto il cor mia tema a /degno s'ebbe ! 

Siedi 9 Joggiunjèt amico 9 anzi germano 
(Tal nodo a te d' Amor mi jhringe > e lega') 

E ripo/ando l'affannato fianco » 

Odi ragion > che a te venir mi moj/e . 

Cosi dicendo fuo ginocchio piega , 

E a me 9 che già /edea , com'Vomo fianco 1 
hi /uW omero ferma la fua mano . 

Sedemmi a lato 9 come fuord foj/e ; 

Po/cia fegui : tuo fiato reo commoffe 
Mìo ricco 9 e nobil genio , che trar gente 
D’angufiia , e di mi/eria ba per cofiume 
Dove all' aitar s'incenfi , ed al mio nume ; 

E fe tu 9 come fanno » e fer /avente ' 

Molti 9 che poi di fama empier/ 9 e d'oro- 

Oprar 
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\ Oprar vorrai , t( grande H genio mio 
Farà : l'altera Adulazton Jon’io • 

'A quejio nome da mo tanto odiato 

Erger mi volli > 0 plà fuggir di pria ; , 

^JMa colei forfo > che lo avoa provijìo j 
Con gli occhi > e colla man m'avea già formo * 
Sor^a è vor , ch'io fon della ^ugia , 

B per lunga profapia ho il fanguo mifio 
A cento vizj , e meco Inganno ^ nato i 
Ma fon difefa da piti d'uno febormo * 

E fe veduta allor » che non infermo 
Epa l’augufìo Impero alto di fioma > 

M'avejfii e quando i gran Muri fpe zzati > . 
Ch'or guardia al Peliegri n par ean cittati 
V Entro maggior Città j vii ferva , e doma ; 
Or ti parria nel mio gran fafio ancora ; "j 

E tu ricufì di federmi appreso » , . 

Che foglio Jìar de' Regi al fianco fpe jfo ì 
Vedi quefie , feguia , del gran Latino 
Valor memorie sì fuperbe , e conte ? 

(f mi additava gli Archi trionfalo 
Oh fe fapejfi quanta parte io v'ebbi i 
Oh quanta n'ebbi anche in piU d'una fronte » 
Che alzata insù Colonna f venti Auftrali 
Fecer cader col bufto lor fupino » 

Ch’or frante in Campidoglio veder debbi : 

Sì in Campidoglio dove tanfo crebbi ! , . 

Sl^fti que' cari , e geniali a'oanzi 

Sono , ov'io fpeffo or traggo il mio foggiorno . 

a ricrear lo fguardo ognor ritorno 
Con quejìi obbietti > che mi veggio innanzi > 

£ 
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E quaftfur del mìo valor tutt'opre • 

guarda , fé cara , e amabtl fono 
A color , ch'anno regno > e fcettru , e trono . 

Jo fon pur quella > che s) preffo al foglio 
Del Macedone invitto mi fedeì i 
Et vìnfe l'univerfo , io vinjì lui > 
tAllory che vivo ancor Vaggiunjì a i Numi : 
Onor » che a molti » com'èfama » io fei • • 

Vedi (wel Tempio là ? Non fai , ch'io fui 
Cb'a Pau/iìna l’erejp ? ah quando io voglio > 
Porto la gente oltre gli eterni lumi» 

Ma che rammento a te > che non prefumi- 
D’aver nè pur chi ti fcolpifca , o pinga ! 
^^eflì miei fafti fol i quejli miei pregi '• 
Veggan Monarchi » Imperadori , e Regi > ’* 
Cui memoria fuperba il cor Infinga . 

So ben » che ail'effer tuo altro abbifogna y ' 
Che additarti Colonne ', ed Archi , e Temali 
E dirti i mìei gran fatti , • e i grandi efempli . 

Si favellando l'empia Donna il manto 
Talor da polve > e da leggiera paglia 
Mi già fcotendo coU' eburnee dita , 

E pià d'un crin mi ricompofe incolto . 

Poi d’ìmprovvifo la man de fra fcaglia 
^uà y dove i panni ho rofi , e me li addita ; 
ìndi ripiglia : di cotale ammanto ' 

P enfi tu y che Sei ano andaffe avvolto > ■ 

O il mio fedel Fallante a dir si fciolto 
E franco a Claudio già fuoi pregi finti > 

Onde poi ricco con Narcifo venne , 

Ed a Roma foffrìr co fi or convenne 

Di 
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fD/ pretorie » e quefiorie •vefìì cititi ì 
in quefti cenci non andò Me(]ala , - 
Che sì ben usò Parte » ond’ebbe lodi , ♦ 

Trovando in adulare ignoti modi . 

Ohp otejfi additarti in Ferfta vivi , 

Come in tua mente ricondurli poj[o , 

miei » che amabìl Jtepe a Dario fero , 
Sicché ognun fempre avea parte del Regno ! 
Vedrefti Pofìro , onde coprirò il dojjb , 
f il lor fuperbo portamento altero 1 
M a non vo , che colà penfer tuo arrivi » 

So ancor vha del mìo dir qui più d’un fegno . 
Vè là fui P alati n > dove ti fegno 
Tra que’ Ciprejft alla fwìfìra cofta : ' 

Colà dì Tigellìno la grand’ombra 
Ancor paleggia , colla dejìra ingombra 
Di quella chiave » che in Jua man fu pojìa 
Da me per diserrar quel cuor di felce , 

Che dì fua Madre il ventre aprir commife , 

Su cui guatando poi barbaro rife . 

^luhci parendo i che l’atroce cajo 

Agrippina le avejfe il cor compunto > 

Le cìglia inarca , e in un le labbra Jiringe • 
Indi : Sai , Caracalla a Giunto diede • • • 
^uì la interruppi , e’ dijft : io non Jo punto ; 
So i che liete venture invan dipinge 
me tuo dir , eh e ancor non fon rimafo 
Vìnto , onde muova per feguìrtì il piede » 
Perfida Donna , dimmi , ornai qual fede 
Mi fa Sciano della fua fortuna , 

Se il veggio apcor dalle Qemonie Jcale 


To,V. 
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, Rotar con fune al collo » e che V affale * 

Co i torti acuti graffi anco più d’una * 

' Vii turba » che il fa pofcia efca di pefci ; 
Veggio fua figlia full’ orrendo vallo 
Chieder pietade > e domandar del fallo • 

Invan la tua bugiarda lingua accorta ' 

Mi tacque il tojco , che il tuo buon Fallante 
*Bevve ^ e la fame , che a Narcifo in ceppi 
J^è dar dì dente nelle proprie braccia . 

Colla gran chiave in man fra quelle piante 
Paffeggiar Tigellino da te leppi : 

Ma quando il gozzo ei taglia t e la dijlorta 
Bocca lo fpirto difperato caccia ? 

E di ridere ancora ai tanta faccia ! 

Levati ornai , vile sfacciata Putta . ; 

A qual guadagno afpiri ov’ogni faffo 
Le tue frodi ci fveìa a ciafcunpafo : 

Jn Grecia torna , on d'eri a noi con d ulta , 

Che febben miri qui corone , ed ojìri 9 
Non regnan più fopra de' fette colli 
Color y che i Drudi tuoi fero fatolli • 

Io non avea mio dire ancor ben cbiufo » 

Ch’ella al volto recate ambe le mani » 

Sulle ginocchia ambe le braccia appoggia , 
Sicché gli omeri foli , e un fianco io veggio 
Ond'io feotendo lei : quai modi firani ' 
Son quefii , io dìjfty da tua prima foggia ? 
Alza il vijò y dir volli » e dijji il mujo y 
Ma potea fenza errar dire ancor peggio 9 
Che alzato il ca ^ , il ceffo allor riveggio » 
Che poc’anzi mi feo fuggir sì ratto • . 

■ NuOf 
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<X^uom [pavento già dalfuol mi balzai 
Bper la valle fuggo : ella m'incalza ; 

Ma già fuor di periglio alfin fon tratto . 

Ella fremendo allor- con urli > e JìrJda » 

Mi minaccia da lunge > io me ne rido » 

Che ornai conofco il fuo fembiante infido . 

Ter le corti > Canzone t ir ti conviene » 

Se il frutto mieter vuoi di tue fatiche ; 
iVb» ti fermar dove più d'un t'ajftde ^ 
Afpettando * che al Prence alcun lo guide ; 
Ch’ivi trovando delle tue nemiche , 

Plon t’afficuro da crudele oltraggio > 

Da i gran Signor vo , che ragion tua t'oda ; 
Indi non curo d’ alcun premio > o loda . 

AGESILO BRENTICO. 

O Bofchiì ofelve» voi, che tante ì e tante 
Volte afcoltajìe ì miei caldi fofpìri , 

E tu, rufcel, che le pur’ onde giri , 

E le lagrime mie per quejìe piante . 

Voi dite , voi , fe più infelice Amante 
In quefte erme contrade oggi refpiri, 

E dite ancor , fe fra tanti martiri 
Vn cuor vedefle più del mio cofiante , 

E ditelo a colei , che ognor f prende 
Giuoco delle mie pene , e che fevera 
Più col difpregio il mìo deftre accende , 

*Dite : mano', che fe la cruda , e fera 
Ancor da voi il mio gran duolo intende , 

Oh quanto più ne andrà fuperha , e altera ! 

' ■ B 2 Ar- 
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Arcadia mìa , col crìn fparfo » ed incolto » 

Mentre i tuoi piangi efiìntì ìllujìrì Eroi » 

8 al duol » ch'entro il cuor jerrìt il fren difcìokoj 
Spargi pietofa t mefii accenti tuoi , 

Se là i dove Mifen giace fepolto y 

Il guardo giri , il pianto ajciuga , e poi 
Mojlra con più tranquillo allegre volto - . 
§lmnto il pianger Mifen fta vano a noi 9 
*X))7 "come ei vive , e viver à immortale > 

Tolto di mano alla feconda Morte 
Da lei y che il nome fuo porta fuWale 
Di quanto egli mai fojfe e faggio , e forte 9 
, E afe pur fempre , e al Jùo gran /angue egualet 
Di ti > che Roma il fenta , e ft conforti . 


la divina Pietà veggio ornai fianca 
Del fuo lungo fojf'rire , e del tuo errore y 
Mifera' Europa , e il ferro ha tratto fuore 
Iddio y che dì fue o ff 'efe or ft rinfranca . 
tJMira y infelice , dalla dejlra , e manca 
Parte > come il vicin tuo mal peggiore 
Tutta t'ingombra di fpavento y e orrore > 
Talché ogni fpeme di falvezza or manca . 
Già pende in aria il fatai colpo , e afpetta 
Per vibrarlo da te vigore , e lena 
Il braccio della giujla alta vendetta . 

Europa mia , deh fe il timor non frena 

Il grave errar , che il dìvin fdegno affretta « 
Oh qual di te farai mifera fcena 2 
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Del htonio Telro in fuUa defira riva 
vAmor vidi io fenza l*ufato incarco > 

Mn pi fi fuperbo difarmato giva , 

Che quando il tergo di faette ha carco ; 

J? mentre a mille cuori i lacci ordiva , 

B me ì più ch'altri > egli attendeva al varco > 
Sorridendo gli dìjfi : ov'è la viva 
* Tua face. Amore, ov'èlojìrale, e l'arco » 
Ver me tenendo le fu e luci fide 

Tra placido , efevero : or or vedrai 
Ov’è la face , ov'ì lo firal mi dijfe . 

Indi moftrommi duo vezzofi rai , 

Onde si m infiammò , sì mi trafijje , 

Che piaga > o incendio egual non fu giammai . 


primo [guardo , che io rìvolfi dleit 
(!^he tienful mio voler libero impero , 
Innocente partì dagli occhi miei , 

Ma tal non ritornò pofcia al penfiero « 

Che all'intelletto con sì dolci , e rei 
Color dìpinfe il vago volto altero « 

Che topo e cuore , e libertà perdei , 

Cuiptù , infelice , ritrovar non [pero « 

Del fiero inganno mia ragion sacorfe ; 

Ma che ? in aiuto del tradito cuore 
Colle fue forze ahi troppo tardi accorfe } 

Che altri s' era di lui fatto fignore ; 

Onde cùiifu fa i pajfi indietro torfe ^ 

Ed h rlmafi in Jervitù d' Amore * ’ 

B j Ob 
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Oh gente d'Ifraele afflitta , j mejìa , 

Che piagni dell' Eufrate in falla riva. 

Della bella Sion mentre ft dejìa 
Nel tuo penfter l'immagine più viva . 

Frena il dolor , la lieta notte è quefla , 

Che la tua fpenta libertà ravviva . 
poiché cinto vedrai dì mortai vejìa 
Chi a te il fentiero in mezzo all’ onde apriva : 
tJAda tu folle , ed ingrata , oh quale , oh quantò 
Parai del tuo Signore orrido fcempio 
Del tao Signor , che dejtajìì tanto ! 

Onde fatta ad altrui mifero efempìo , 

Serva n'andrai ; ni più [perì il tuo pianto 
Scettro , Profeti, Sacerdoti , e Tempio . • 


^^rcìa , che tanto al del V altera fronte 
Erge , e l’annofe fue robufte braccia , 
§^nto il profondo fen del patrio monte 
Colle radici fue fìrìnge , ed abbracci a'i 
Se rabbìofo Aquilon fia , che l’affronte 
Si oppon con falda tronco , e ardita faccia ; 
Nè cede , 0 pur fol le men forti , e conte 
Foglie cede a chi l’urta , e la minaccia . 
L’Alma co\ì , eh' è di virtù fondata 
Sull’erto monte , fe mai fia , che forza 
^L'affalga di fortuna afpra » ed irata , 

Forte fi oppone , e agli urti fi rinforza ; 

E fe cede talora , all’oflinata 
Nemica cede la più fral fua feorza . 
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T)eb qual mi fcorre , oh Dìo ! dì vena in *i)ena 
Freddo timore , allorch’io penfo al giorno » 
Giorno per me fol di vergogna , e /corno ^ 

In cui il gìufio farà /curo appena . ' 

Yalchè mia mente di quel dì ripiena 
V Alme più elette i bigotti te intorno 
Vede al Giudice irato > e il fier foggi omo 
Cercar d'atroce non dovuta pena > 

Sol per celar/ a lui , eh’ all’ ira è Volto ; 

Mi fera , e vede ancor gli Angeli Juoi 
Coll’ ali per timor coprir/ il volto . 

Se tanto temeràn gli /degni tuoi 

^^llì , che in Cielo ai già Signore accolto , 
Che fia in quel giorno > ahimè , che fia di noi ? 

n* 

For/e celarmi in quelle Piaghe io /pero 
Hel duro dì , cui il divin /degno a/petta , 

In quelle , ahimè > ch’at Giudice /evero 
Non più pietà » ma grideran vendetta ? 

For/e na/conderommi in dì sì /ero 
Là y dove irato Iddio gli empi /aetta 
Seguaci del rubello À^elo altero ? 

Ab y che ciò nè pur li^ ad Alma eletta * 
Rivolgerommi al tuo pieto/o ciglio , 

Se allor » Vergi n , farai volta l’offc/e 
Avendìcar dell’ oltraggiato Figlio ì 
Ah y ch’ai mio mal non trovo altre di/e/e y 
Se non prima del mio certo perìglio 
La/ciar la via > ch’il cuor cieco già pn/e • 

B ^ Chi 
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Chi vide mai , o dì l'eder prefumé ' 

Più vaga in queflo umil nòflro foggìorno 
'Dì Filli mia , allor eh' un doppio lume 
Accrefee , aprendogli occhi > al nuvuo giarnoì 
Sorge , non qual per naturai cojìume 

Donna , che mojlra con roffore , e /corno » 
^^ndo abbandona l’ozìofe piume t 
Impallidito ogni bel pregio adorno 4 
Ma qual novello fior fui primo albore » 

Che mentre efiolle rodorqfa fronte > 

Vefie fue foglie di più bel colore ; 

O qual fui nojìro lucido orizzonte 

Spunta l'Aurora . Ah che l’ Aurora , e ilfioYg 
Non pojfon fiar della mìa bella a fronte 4 


Sluefia , mi di (Tei Amore » è la catena i 
Onde farai miferamente avvìnto , 

Finché l'alma abbandoni il corpo eflìnto 
Di te fieflo , e d’altrui favola , e fienai 
Io tacqui allor ; non perche ardire , 0 lepa 
Mancaffe in me , benché dì ferro cìnto» 

Ma come innanzi al vincitore il vìnto > , 

Cui più timor , che riverenza affrena . 

Pofeìa mordendo l'a fpre mie ritorte > 

S e in libertà tornava un dì , giurai i 
Pria che ad Amor , correre in braccio a morte » 
Vdì Filli i miei Veti » e i duo bei rat 

Ver me rìvolfe ; ahi cruda vifia » ahi forte ! 

Il nodo allor , che mi firJngea » baciai • 

DeW 
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*I>eir Arhìa intórno alla fiorita riva > 

Ove fue reti un Cacciator tendea , 

Pura Colomba > che dal nido ufciva 
Le prime inferme fue penne movea > 

B femplicetta d’ognì jcorta priva 
Cosi vicina al danno fuo fcendea , 

Che già ne' laOci ella a cader jen giva s 
Che il crudo injidiator tefi le avea ; / 

Ma»poiche a fe , cìnta da chiara luce 
Difcender.vide altra Colomba , prefe 
§^lla a feguir cóme fuafcorta , e Duce* 

§^ella Colomba che dal del difcefe 

£' Amor » ch'entro de' Chìojìri Anna conduce^ 

Il Mondo è quel > che le fue reti ha tefe - 


Piene dellor nàtio valòr primi éró 
Colle pupille immobili > e fofp£fe 
• Eran full’ alto Campidoglio altero 
^ nobil'opra le bell’tMrti intefe • 

Vna in tele » una in marmi il fonto » e veto 
. Volto animava , e le famofe imprefe 

t)e i quattro Eroi , che 7 Suceejìor dì Pietà 
Dì por tra Divi il gran penfier fi prefe ; 
Ergeva l' Altra augufiì Tèmpj > e Altari : 
§lmndo Colei > che cura ha degli Eroi > 
Cont/o degli anni ìnvìdiofi » avari » 

Difie : O bell' Arti , il mio Signor , che a voi 
E vìve > e regna , e al Mondo non ha pari » 
Vi ha refe eterne He' gran fatti fimi • 
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^ueflo » che vedi in rozzi panni avvolto » 
Alejftì è quel y che fofpìrato tanto 
Fu da Profeti , e che in fui meflo volto 
Terger doveva ad f racle il pianto . 

Deh mira come in vii Prefepà accolto 
Giace negletto quel temuto , e fanto 
Nume i che l'armi alla vendetta ha tolto » 
Veflendù ilfragil noflro umile ammanto . 
La fua pietà mìU' altri modi avea • 

Di riparar l'antico nojìro errore » 

E bajlava il penjìer , cb'ei ne prendea . 
Ma nò . Se fteffo diè l'alto Fattore ; 

Che in do far volle quel > cbe farpotea 
V onnipotenza del fuo eterno Amore . 


Contrari venti di Fortuna , e Amore 
Vrtano i fianchi del mio fianco Legno . 
^^efii impiega nell'un tutto il fuo /degno > 
Tutto quella nell'altro il fuo rigore . 

Sicché fcorger non fofra tanto orrore 
Chi nejarà l'ufurpatore indegno : ^ 

So ben t che quefio è il meditato fegno 9 
Ove drizzano entrambe il lor furore . 

Senza vele > e Nocebier , fenza configlio 
Vaffene in mezzo a notte orrida, ofeura 
A lor talento il mi fero jVaviglio . 

Onde in tenzon così crudele , e dura 
Vinca Amore , 0 Fortuna , il fuo periglio i 
E la perdita fua fempre è ficttra . 
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Vidi fai Tehro duo FaacìuUi armati 
%Àmbo d'arco i di face , e dì quadrelli . 
bianco •velglì occhi a quefio avea bendati * 
^ueUo gli aprìa qual doppia fiamma , o fiella > 

F in un gii archi > e i penfier tenean drizzati ■ 

. Verjo il feno d’ìllufire alma Donzella : 

§l^ndo il Garzon » che i lumi avea fvelati 
/ ria l’arco tefe > e pria ferì la bella . 

Teje il fuo l’altro ancora , e tofio ufcìo 
Lo flral , ma non forti pari l’onore ^ 

Ch’in mezzo al volo , un non fo chi il rapìo > . 

Vno il dìvìn , l’altro il profano Amore > 

L’occulta mano era la man di Dio > 

E il fegno eletto dì Terefa il cuore * 

O Viti , Viti ) avventurofo Fiume » 

. Che le mura circondi illufirì , e chiare 
Della Città fide fofiegno » e lume > 

Cb’ Italia ornò con opre eccelfe > e rare . 

Le tue bell’ acque oltre il natio coftume 
Corrano più tranquille > e liete al Mare 
In quefio giorno , in cui l'Idalio Nume » 

Ed unifce Imeneo Alme sì chiare . 

^Alme , per cui vedrajft un dì riforta 

T>e' prifcbi Eroi l’immortil gloria , e’I nome > 
Che ferino in fronte ancor la fama porta * 

Ne’ lor gran Pigli , oh come Italia , oh come 
Spera Virtù , che a lor fia ducct e feorta » 

Di novi lauri ornati ancor le chiome . 

. ' C(h 
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Come Tempj * e Trionfi , e Statue ergete i 
Mentre , o bell' Arti , il fiero , empio Ottomatro 
Per Jàziar rìneflìnguìbil fete 
Or /angue chiede , e non lo chiede in^vano % 

La Grecia in fervil giogo ahi pur ledete ; 
y fdete pur la fanguinoja mano j 
Ch'il più bel fior dì noflra gente or miete % 

E la •via tenta aprir/ al fuol Romano : 

Ma •v'odo dir : Clemente alla difefa 
Del fuo Popol fedel •veglia , e il defio 
' In noi defiò d'cgni piè degna imprefa . 

Clemente * entro il cui fen parla quel Diot 
Che contra l'Afia a' noftri danni intefa 
P arlb altre •volte ad Innocenzo > e a Pio . 


i eco il carcere aperto ì e il crudo, efiraito 
Nodo alfin rotto , onde già Amor ti Jìrinfe • 
mìo cor , che mai non /campa in^vano 
Dal rio Signor chi col fuggir lo •vin/e . 
tJMa dalla fiera /ua prìgion lontano * 

Se tardi alcun l'incauto piè Jofpin/e 
P ofiaglì in petto la et udel/ua mano , 

Entro il duro foggior no eì lo re/pìn/e : 

P o/cia^ flrettolo in nuo^je a/pre ritorte , 

' ‘ -Chtuje il carcere antico , e la ferverà 
Gijìave gettò nell'empio fen dì morte * 

Fuggi dunque , mio corp ,-vr che la ntera * 
Tua libertà po/e in tue man la forte : 

F Uggì »• che indarno poi fi cerca > e Jpera • ■ 

Pie^ 
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Piena ài fante ardire , o bella , ' ofme 
*J^omella eletta agl' Imenei più degni > 

Che tra le fogge Verginelle accurte 
Più fteurv cammin prender dìfegni i 
In fen volando al tuo divìn Conjerte » 

Ogn’ altro ba ffo Amor fuggi , e dtfdcgni : 
Yal che le vìe del Cìel più rare j e corte 
A te Jìeffa , e ad altrui fpìani , ed itifegni ; 
E dìmoftrando fantamente altera 
PJelL' angelico tuo nome immortale 
Vinnoce/tza del cor più bella , e vera ; 
pai ben veder» che dì Ter e fa eguale 
Ancora al nome » e alla virtù » non era 
Degna mercede a te fpojo mortale » 

'Si forte Amore in fua balia mi porta , 

Che non curando il mìo infelice flato 
Luìfìeguo» che perrìofentìermi feorta 
Colla vergogna » e il pentimento a lato « 

So» che la cieca mìa fallace feorta 
Colà mi guida » ove mi attende irato ' 
D'eternità fulla temuta porta 
L'offefo Nume dì vendetta armato » 

E perche addietro il folle piè fofpìnga , • \ 

E abbandoni il cammin » per cui fatale 
Forza mi tragge » e a miglior vìa m'accìnga t 
Nulla giova il timor » che ognor m'afjale » 
Benché nel mìo penfler tutto dipìnga 
Vorrido afpettQ del futuro male . 


MON- 
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tra riffe ai fempre acce fa ? . , 
JL/ E dunque or con Eulthìo-, or con Enifo» 
Ageftlo i farai fempre in conte ja ? < 

Fìlacìda i che pur la pace in *ififo 

jMoflra portar , talor per te s'accende ; 

Sicclf et fembra da fe quaji divifo • 

' Onde fe in felva flrepito s'intende > 

y i ìffyroverbio il proverbio non s'ingana') 

Romor s’afcolta ; tyfgefilo contende ; - 
E un Pafior , che per poco non s'affanna . 

Giura , che tanto ei folfivive in pace > 

^Imnto fla lungi dalla tua capanna . 

T)eh frena ornai quel genio tuo sì audace > 

E fempre penfa a quel buon detto antico : 

Affai fa chi non fa , fe a tempo tace . 

Agef.Anzi Pafìore più dì me nemico 

Di riffe in €[uefìe felve non fi trova > 

E in cui fi fcórga più l'effer d'amico . ' 
Vn'indifcreto "■elo in te fi cova » 

Vecchio Montan * che deggio far > fe Enifo 
In mille modi dileggiarmi prova ? 

Prendere io dunque doverommi in rifo 
D'Eulibio , e di Filacida l'offefe , 

E girne de' Pafior fempre in derìfo ? 

Jl prìfco detto a quel ^ che ben l'intefe > 

Il filenzio comanda a tempo , e loco ; 
fila non già quando Alma gentil t'offefe • 

Io non mi fdegno già così per poco : 

Tu sì , che ben [avente attizzi i cani » 

Per prenderti dì me trafiullo > e giuoco - . 

« 

. Mon. 
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yion.Ob noftrì fpìrti cUcamente hfanìì 
Farlo io di pace » e tu vorreflì adeijo 
Alzati no» che la voce i e afncor le mani , 
AgeC£ chi mai pià di te da /manie è opprej/o ? 
^ejìo , che zel tU chiami , ^ rabbia, y e furia, 
O buon Medico mio j ctlra te fief/o . 
Mon.A^o« fa dunque parlar, Jè non ingiuria 
La lingua tua ? •volgi a più giufto oggetto 
Lo /degno tuo , che per viltà s’infuria . 
f ’ queflo il giorno dall’ Areadia eletto 
Verjo i Fajìor negli ultimi anni eflintì 
IJegni a palejar del proprio affetto . 
Sl^puoi con gli altri alle conte fé accinti , 
Agefìhi provati fe avrai fa forte 

D’effer tra i vincitori , 0 pur tra i vinti , 
^ pur quel genio tuo si forte ; 

£ fe furor tu vuoi , furor ti prenda , 

Che benfiagiufto allor y contro fa Morte, 
AgtlMontano , io vo , che tu meco contenda ; 
La lira prendi neghino fa , e vetera , 

£ veggiamfe alla mia pari ft renda , 

Kfon creder giàiCbe l'Vom quando più inveterai 
Come negli anni , ancor nel canto fuperi 
Op’ altro i che toccar fappìa la cètera , 

O biondo Apollo > io te fra gli altri Superi 
Invoco i e giuro di fvenarti un Vitulo 
S e fia i ch’oggi Montan da me fi fuperi , 
contendafi pur ; per fmil titùlo 
Dolce il contender fia , Tu , Pane , affiftimU 
Tu reggi il canto mio , eh’ a te l’intttulo . 
Ma tUy che forfè ancor fanciullo udifitmi 

Chìa- 
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Chiaro in Arcadia » penfa ben , ch'io cedere 
A te non temo ; anzi , fe puoi , reftjìimi , 
"Ecco io comincio . Ah perche mai concedere 
Tal forza a Cloto , la cui falce orribile 
Tronca più vite > che non foglie on Cedere ? 
Agef.Fcco ti fieguo . E fia dunque pcjfibile , > 
eie di virtude ancor Jul regno Jiendafi 
l.'ofcura infogna della Dea terribile ? 
Ulon.Cle giovai abimì » ch'alto co' pregi afeendajì. 
Se con DoralbOì Eutemio ancor >che i culmini 
falsò d'onor forza è, che all'empia arrendajti 
altezza fia mai , che tu non fulmini » 
Morte crudel , fe contra il grave Erojlano .t 
Contra Candido il faggio alzajìi i fulmini ? 
Mon.'Deb quantoio Morte, i dardi tuoi ne cojìano. 
Se Elcino ancora , Elcino anima , e gloria 
Di noflra Arcadia , ad atterrar fi accofianoì 
AgeC.Eumolpo mio , di te Morte fi gloria ; 

Mentre i tuoi verdi allori oggi incoronano 
Il negro carro della fua vittoria . 

Mon.^ chi y laffo , le Parche , a chi perdonano , 
Se ancor Polibo il grande ardirò off endere. 
Di cui s) chiari in Pindo ì vanti fuonano ? 
A^ef.Ardifii , o cieca Dea , l’arco tuo tendere 
Contra Lucinio , per cui tanto mirafi 
Chiara Farfaglia ancor full’ Arno fplendere • 
ÌAorx.Chi contra la crudel , chi non adirafi , 

Se a danni di Timandro alto , e mirabile 
'Della Liguria onorfua falce aggirafil < 
Agef.^£^*/ tempio a i colpi fuoi,qual rocca è Jìabile, 
Se ancor fovra gli altari il buono Ar canto 

Di 
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Di qutir empia atterrò l'ira implacabile . 
Mon. Verde ancor d'anni il si gentil Vitanio 
Ecco ne invola ^ e quaf nel tugurio 
Ifteffo uccide à lui vicino Ermanio . 

Agef. Speffo , ma invano , col dejìin m’infurio , 
In Eufifio gentil qualor Jepoltì 

I pregi miro del bel Juolo Etrurìo . 

IAon*Ma quanth o Mortey in breve tempo ai eolth 

(^he in rozze avvolti pajìorali fpoglìe 
D'illufiri voglie rifplendean fra noi 
Sublimi Eroi ì Ab del gentil Termifto j 
Del faggio Eurijlo ecco da te fi priva 
L'Etrufca riva , e // querela indarno 

II gentil’ Arno di sì ria /ventura , 

Che ancor gli fura crudo colpo amaro 
Sl^el cosi chiaro d'ogni onor Febeo 
Gran Corileo • E giujìo è ben fe /pandi 

Or così grandi > o mefia Arcadia , i pianti • 
Ahi quanti , ahi quanti in così breve giro . 
A te rapirò alti P a fiori i Fati ! ‘ 

Vitalho i e Bati , Armindo , Argeo , Corifeo 
Lidio > Clarifco > Ajireo , Vatidio > e lòia» 
Tutti ne invola empio furor di Ciato » i 
Che falce ^ voto un qua fui Vom non gira . 
Ma duolo » ed ira a un tempo fol mi affale : 
Ahi quale » ahi quale alto m'inonda affanno ! 
Il comun danno eh qual ragion conforta » 

Se Elettra è mortai Elettra» acuiconcejfo 
Sul noflrofejfo fu in Parnafo il vanto ; 

Il cui bel canto ad afcoltar vid'io 
Fermar/ il rio > e Jiar fevente intenti 

To.V. , C H 
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ì fi aria i venti . Elettra (^ahì qual maggiora 
D’alto dolore mai cagion fu /corta l ) 

Elettra è morta . 

Agef, Or qual mi porta fuor del mìo coflume 
■Cajlalìo Nume > cl)e mi ferve in feno ! 
Eangue > e vìen meno la più b'affa parte » 

E fi diparte il mio penfter da quefle 
Fiagge j e forejle : e del mortale incaree 
Libero » e /carco nella lieta erbofa 
Valle fi pofa , ove alle fortunate 

, Alme beate de i gentil P allori , 

Vinti gli orrori della cruda morte » 

Piu certa forte , e più ficuro giorno 
Hifplende intorno • E qual beato cora 
Cinto d'alloro in pa florali carmi 
Jiifùnar parmi in quell’ erta ^ e felice 
Verde Pendice ! Al portamento > al vifo 
lo ben ravvifo ora il gentil Paflore 
• Idalmo onore del Seheto ; e veggio 
In nobil feggio d’odorofi mirti 
^luegli alti jpirti , che ad Arcadia bellO’ 

• Invida y e fella con gli ufati inganni 
Negli ultimi anni morte empia rapio . 

E qual veggio io meraviglio fa Donna 
In breve gonna , che sì illuflre , e altera 
Va fra la fcbiera de' /amo fi Eroi ? 

Ne’ carmi fuoi ab ben sì manifefla : 

Elettra è quefla , cbe cotanto eftollc 
V 8 li fio colle , quanto già rendeo 
Superbo Alfeo , cbe con ardente brama 
A fe mi cbiama dalla deflra fponda » 


Per* 
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Perche confonda 1* acque fue col pianto ; 

Pd a lui accanto con dolenti nQte 
Alle remote genti ancor palffe 
Le gravi off’ejc dell’ingiujìo Fato » 

Che gli ha involato un così chiaro lume • 
M'attendi , o Fiume avventurofo t e. degno : 
Ecco ne vegno entro il vicino fpecp 
A pianger teco • 

Mon, Ahi cruda morte ! col terribirarco 

^ta fempre al varco y e co' fuoi frali olendo 
Ancor chi fplende per virtù più forte > 

Ahi cruda morte ! 

AgeH Ahi dure leggi ! il più ruflìco > e vile 
Al più gentile , e nobile Pajìore 
Col tuo furore y empio Dejìin, pareggi 
tAhi dure leggi I 
Mon. Vedi » che mefle 
Per le forefle 
Senvan l’Agnelleì 

JNè come prima , 

Semhran sì belle : 

^ual fia y che opprim<t 
Lor doglia i cori ? 

Ahi che Morte ha rapito i lor Pajlori . 

AgeH Odi y che Pane * 

Con mejie > e frane 

Voci fiducie ? * 

Rotta ha la canna 
Che toccar fuole . 

mai l' affanna 
Vuol trifo , e rio ? 

C 2 'Ah 


Digitized by Google 


R 1 M F 


■ Ahi che ì Paftort fuoi morte rap }$ . 

Mon. Verjìff pur dì pianto ì fonti 
Valli > e Monti : 

Copran nubi atre di duolo 
Terra » e Polo . 

Denfo vel d’orrìhir ombre 
Tutto ingombre ; 

Se in Faftori anco s) degni 
Morte ria sfoga i fuoi faegni . 

Agef. Piangan pur le belle Driadi » 

V Amadrìadi : 

Sfoghi il duolo t che l'affale. 

La gran Pale : 

Cintia genia in vefie negra 
Laffa , ed egra ; 

Se di morte ancor fi ‘vede 
> La virtù trafitta al piede . 

Mon. Morte-, ahi morte crudeli quanto ne ingannìl 
Di gloria a noi ficuri 
Promette illufire pianta 
I frutti ornai maturi ; 

Ma la tua falce fcbianta 
E pianta , e frutti fui fiorir degli anni . 
Morte, ahi morte crudel , quanto ne inganni^ 
k%g{.§luantOyabi, quanto, De fiinfei crudo, e infidol 
Da parti più remote 
Promette a noi navìglio 
portar merci più ignote ; 

Ma col tuo fiero artìglio 

Varrefti , e affondi nel partir dal lido ; 

§^mnto, ahi quanto, Dejìin,fei crudo,e infidol 

Mon. 
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Moti.Ove andajie , (me andafie > o nobtV Alme ? 
Mìfero I i noflrì campì 
Or non avran pià in forte 
Di vera gloria i lampi > 

Che fiera iniqua Morte 

Jn cipreffi ha cangiato allori y e palme > 

Ove andafie > ove andafie , o nohil' Alme ? 
Agef.Oc^e fiete , ove fiele > Anime ìllufirì ? 

Mifero ! ahi ben vegg'io > 

Che di vhrtttde a fcorno 
Pier defiin vi rapìo y 
Tal ché a vofire Ufne intorno 
Sparger nerefia fol rofe , e lìgufiri . 

Ove fiete , ove fiete , Anime illufiri ? 
Mon.Ori), cbe faggio y almo furore il petto 
Agefilo y t'accejfe ' or sì y che io vedo > 

Cbe ai fpìrto infero a degne prove eletto i 
Delle rampogne mie perdon ti chiedo . . 

Cejfin dunque i contrafii : ecco al tuo canto 
Con gloria sua , con mio diletto io cedo • 
AgeCPafior degno di fiare a Febo accanto « 

Ben veggioy cbe un gran Nume in te ragionay 
Cui cedendo maggior fafii il mio vanto : 
Fregoli ; al giovanile ardir perdona > 

Che ì caldi defir miei fpejfo a gran cofe^ 

Sovra le forze loro invoglia y e fprona* 
ìAon.AIa quafi i rai dal crin Febo depofe : 

Veggiamypria ch’ei fen corra al margià fiacoy 
Gii altri Giuocbìy che Arcadia or qui dtfpofe- • 
Agedf/eggìamgli pure : io mi ti affido al fianco . 

c j ala. 
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M irava Eugenio intrepido , e collante 
Preludj infaujli d’infelice guerra > 

^luando armato di [degno il brando afferra » 

E all’efercito oflilp feo davante . 

Del Trace pria fuperbo y e minacciante y 
Che di ! angue Crijlian tingea la terra » 

P arte fuga , altri impiaga , il rejlo atterra 
Or col ferro fanguigno » or col fembiante . 

Oh Duce y oh Eroe , degno , che in quefta > e quelld 
Parte del Mondo ancor da noi divijo 
T’innalzi archi , e trofèi la Pama ancella « 
Cangiò co fiume Invidia al grande avvifo i 
E fcorgen do la tua glo ria sì bella 
Tra le livide labbra apparve un rifo * 

\ 


Roma y ch’ergefii le tue moli altera > 

Dove i campi dell’aria anno il éonfint » 
Dimmi y perche full’ alt e tue mine 
Ridon’ ora de i fior tutte le [chi ere ? 

Se cadde a terra quel fuperbo crine 
A che [erti intrecciar le Primavere ? 

Solo doVean qui mefie piante » e nere 
Delle grandezze tue piangere il fine . 

Roma y le tue cadute io piango ognora ; 

E vo y che quefia defira ora recida 
Sovra i fepolcrì tuoi Aprile > e Flora» 
E^rraì , Juperbia ancora in te s* annida : ' 

Ti vinfe il tempo , è ver , ma vinta ancora 
Delle perdite tue par j che tu rida . 
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Fallante > ob quanto è giujìo tl tuo furore , 

E il pianto , che f inonda e gli occhi > e il feno» 

Se la flejfa natura al grand’orrore 
Di sì crudo fpettacùlo vien meno ! 
iAll’ empio , che ancor /pira ajiio , e terrore * 

Fref 'o cui Stigia Furia orrida è meno ^ 

Dì pure » che quel fuo barbaro core 
Il latte , che fucchiò > cangia in •veleno . 

%S^a d’ Agrippina il /angue aliar che fea , , 

Dal fuo Carcere fciolto > il fuol vermiglio » 

Col pianto univerfal mijìo correa . 

Frena dunque lo /degno > e tergi il ciglio : 

Che aver pietà di Madre iniqua > e rea 
Opra fu jol dell'empietà del Figlio . 

ALINDOSCIRTONIANO. 

I O vo cantar d’eccelji Eroi l’impre/e 

Oggi , che Amor più non mi punge il fino t 
E per lo Cielo balenar fireno 
Raggio vid’io , che in libertà mi refi . 

Fin qui firiver di lei » che il cor mi acce/e » , < 

Fiacquemi in fiil di gioia , e di duol pieno » 

E l’amaro ridir dolce veleno y 
E i lieti /degni , e le fbavi oj^fi^ 

Or che ?ne vìnjì y ed il mìo folle inganno t 
Di tej/er nuove rime avrò la forte 
Con maggior gloria , e con minore affanno . 

Così y poiché d'Amor l’ a/pre ritorte - \ 

Dal primiero morir campato mi anno , 

Campar potrò dalla feconda morte» 

C 4 Tria 
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Frta che Fìlle io mìrajftt erari di Fìlle ' 

1 pregi > e la bellezza in tanto grido , 

Che al chiaro ftton più dì un amante fido 
Per lei nudrìa calde d'amor faville • 
lo fol la vidi mille volte , e mille , 

Nè mai colfemi al làccio il guardo infido 
Ma quando ognun fi riconduce al lido , 

Fer tempefta a me fol le fue pupille . 

Ahi ! che il colpo fatai , che al cor mi fcefe « 
Vendetta è ben del crudo Amor , che volfe 
In me forfè punir le prime offefe . 

Che gli altri amici fuoi ratto difciolfe % 

E me ribelle al dubbio varco attefe 
Di frali armato > e libertà mi tolfe • 

Poc'anzi un Lauro al fiumicello in riva 
Fecondi intorno a fe rami fpargea ; 

E infui meriggio alla ftagìone eftiva 
A miei fonni tranquilli ombra facea . 
appunto ier la verde pianta , e viva , 

Che tanto di fue frondi orgoglio avea > 

Del primiero vigor fpogliata » e priva » 
Arido trontjj^ffifl terren giacea » 

Or và i .difii per duol , pianta infelice ; 

Io pur la tua corteccia ornar penfai 
Col nome un di della mia bella Nice • 

Tu del bel nome fuo tih non godrai ; 

Io dì te non godro l'ombra felice : 
guanto il tuo danno fa maggior > tu 7 fai * 

Tt- 
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Selvaggia in chtufa valle ofcttra 
Con frode un dì mia prigioniera io fei. 

Meco la traffi avvinta , e prefi in cura 
fpl^il raddolcir di lei . 
of / >ocÉ» a poco fua cangiar natura 
Lavìdiaifindopofiimefiì efei» 

E udir mia voce > e placida > e ficura 
Starfene in mezzo a gli agnelletti miei • 

X^ice la vide > e in atto umil corte fe 
Ridendo le fè vezzi , e con amica 
Defira l'umana Fera in fieno prefie • 
tSMa giunta in fien di mia crudel nemica 
La Fera , ahi lajfic ! in un balen riprefie 
J primi Spirti , e la fierezza antica . ' 

Io veggio il Sol di nuovi raggi adorno 
Per l'alto Cielo oggi rotar la face > 

Efiovra il monte in mezzo al gel tenace 
Naficere i fior , di Primavera a fcorno . 
CMuovefiuor dell'ufiato i vanni intorno 
Zefiro lufinghiero » e *Borea tace ; 

E Amor laficiando la fua ficbiera in pace $ 
Vola in un con gli augei dal faggio all’ orno . 
'Amor i che fia ? qual bofichereccìo fi^ume 
I colli ornò di rofie , e di viole » ' 

E fiè il Sol luminofio oltre il cofiume ? 
Majento » ch'ei rifiponde a mie parole : 

P qfsò PJice poc'anzi > e al fino bel lume 
Nacquero al monte i fiori , V i raggi al Sole- 

Piac- 
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F tacciavi , o glorio fe eceelfe Mura ; 

Chiaro albergo di Eroi , fede d'impeto i 
Che a voi rivolga alfine un guardo altero 
'Da quefia , ove io pur Jon , prigione ofcura • 
Gran tempo per mia forte acerba , e dura 
Tenni lungi da voi l'occhio > e il penftero » 
Dal d ) , che in riva all'Ifiro Amor fevero 
Di mìe potenze ebbe governo , e cura . 

E ancor m'arde il tiranno > e mi divora » ' 

F. tenta nel mìo fen fpegner l'amico 
fi-aggio dì onor , che i fette Colli indora • 
CMa fpero un d) fottrarmi al fier nemico ; 

Che io Cento in me fra le catene ancora 
^mlche favilla del valore antico . 


Se per opra talor del van defire > 

D' ardente fuoco oltre l'ufato avvampo • 

Per timor del perìglio > io pien d'ardire 
Chiamo Ragion , l'alta guerriera in campo % 
Ella [degnata allor » dì lue bell' ire 
Cento oUeflì penfier defta col lampe ; 

Tal che fu%ge il nemico , e nel fuggire 
l afcia a lei la vittoria t e ame lo [campo • 
tSMa le quando già placide , e tranquille 
Le mìe potenze , e il cor fereno parmi » 
TJ'ìmprovvìfo a me volge un guardo Fille } 
Torna tojlo il nemico a guerra farmi : 

Cjc ponno del mio Sol più le pupille t 
Che non può la Ragion con tutte l'armi* 
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Preffo era ornai qùet tempo , in cut Votate 
Petnpra a i mtjerì amanti il fuoco ardente 5 
P fue forze alfin domate y 

Il debìlfenfo alla ragion confentà : 

^mndo ^olò Madonna alle beate 

S edt > ove forfè al mio dolor pon mente » 

€ venne men fperanza , e f cartate » 

Ì)olci compagne a cònfolarml intente i 
Morte ha tl bel velo in freddò marmo afcofo > 
^^ndò era il tempo , che del lungo affannò 
Sperare ben potea tregua , e rtpofo . 

Che appunto in quell'età cedea l'inganno ; 

F. al nojìro amor già duro > e petiglioio 
' Cominciava a mancar la pend > e il danno * 


O chiara y invitta y e giorlofa Ibonnd i ' 
Tàonna di noftra umanità Reina , 

Che l eccelfa dt nói parte divina 
Tieni y e delV Alma fei falda colónna ; 
Soccorfo y ahimè \ che già di me s’indonna 
Il folle ^Amore , e nuovi frali affina , 

E il cor y che tratto al fuo piacere inclina * 

Se I Voffre In pace , e in gran periglio affhnna 
tSi^hnda or tu dal tuo feggio un /tuoi guerriero ^ 
Che fpezzi Varco , e la mortai faetta ; 

8 renda alV Alma il fuo vigor p Ami ero ; 

Che s ella alfine in fervi tute è fretta y 
^t^ il grave d’ Amor poffente ìmpeto y 
Chi può penfar qual tirannia m*afpetta ? 
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Faàrc del del » fe gtovanìl depo 
K Traffemì lunga età dietro al tiranno 
Barbaro Amor ì che m'ar'e . e mi nudrìo 
Di falfa fpeme , e di foave affanno : 

Se te , per lui feguir i pop in obblio > 

£ trionfò del vero ben l'inganno ; 

Memoria ah non ferbar del fallo mio % 

Che mi fu guida a irreparabil danno . 

. Ben'io per ammorzar la face , onde arp » 
Tanto alpn piangerò , quante pnora 
Per fallace beltà lagrime fparp. 

Ma tu . Signor , perche a te pdo io mora , 

Fa , che debban di Filli a me celarp 
Gli occhi non pur , ma la memoria ancora , 


Ecco , Frafo , il bel colle altero , e fanto , 

Che al magnanimo Alnano il piò conduce ; 

vedrem Poliarco ; e vedrem quanta 
in lui di gloria , e maefà riluce • 

Tu, che dlfpeffo contemplarlo ai vanto * 
Fammi preffo di lui da padre , e duce ; . 
Ch'io non ho 7 guardo già falda cotanto > 

Che regger pojfa alla fovercbia luce . 

J^ur coll'ejempio tuo lena , e fortezza 
Deffando ne' miei fpìrtì , all'alta mole 
Forfè anch'io poggerò di fua chiarezza • 

Così tu mi farai , come far fuol e 
L'Aj^el di Giove , allor che ì fgU avvezza 
A pjjar le pupille in faccia al Si^le . 

St 
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Se nella prima età del viver vojhro < 

Voi JlelJi) d'ora in or tanto avanzate » 

Che invìdia , e meravìglia ornai deflate 
Ne* più rohujli Eroi del jecol nojìro ! 

Signor y qual mai potrà sì Jino incbiojiro 
Celebrar tante doti , onde beate 
La nofira infteme , e la futura etate » 

Che Jpera di vedervi ornato dì oftro , 
h fo y che Je mìa Mufa audace , e lieta 
Spiegar l'ali tentajje , ove l’ifpira 
Il buon defto * ma il debìl piè le vieta ; 

Sarei qual'Vom , che ad erta cima ajpìra , 

Ma nel veder la fatìcoja meta 

Siede a piè del gran monte» e piange» e mira. 


Vago Fanciul » pria che fpùntajfe il giorno » 

Che alle nojlr’aure i chiari lumi aprìjìe » 
Veccelfe de* vojlri Avi ombre fur vijìe 
Scorrer dì Cipro a i vajli Udì intorno . 

Vno fra lor dì maggior luce adorno . 

In taì voci efclamò di gioia mìfle : 

A fuejventure , o Cipro , acerbe , e trìfte 
P on mente il Cìel » del fier Tiranno a fcorno . 

Il tuo Signor già nafce : il lieto fine 
JVoi veggìam dì tue lagrime funefie 
Da quefio y in cui fcendemmo > erto confine . 

Così di ffe egli y e tacque; epoìchequefte 
Prefagbe note udir valli , e colline » 

Sparvero le grand*Qmbre ; e voi nafcefte . 

Mi 
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Mirate i alto Signor y mirate intorno 
Delle Vergini Dee l’eccelfo Coro > 

§1^1 pallido > e dolente » e pien di /corno 
C jì getta l’arpa , e chi la cetra d’oro . ^ 

Doi/è y gridano a voi > L’almo foggiorno $ 
Tìove ì bei fregi > e l’onorato alloro ; 
On^e godea d’ eterna fronda adorno 
Il n\fìro jìuol di gloria ampio teforo . 
Tornì à fiorir la verde pianta y ov’anno 
Albergo ì Cigni ; ove onefià fi ferra ; . 
Ove Minerva y e Febo all’ombra fanno . 
Che fe non ponno alvojìro fen far guerra 
^Ìjuejìe lagrime nojire y e quejìo affanno > 
§^l’altro avrem degno ricetto in tetra ! 


L'ozio y e il piacer > e la difcordia ìngiujìa 
An tolto a' Roma ilgloriofoafpetto ^ 

Con cui portò di fe tema , e diletto 
Fin dentro il cor dell’Etiopia adufta . 

Ma lo fquallor , che alla gran Donna augufla 
Turba i begli occhi > un di cangiar/ afpetto > 
Che a lei genio miglior de’ figli in petto • 
La bella renderà forma vetufla . 

Signor y cosi cantafii , e al fuono amico y 
Ch’alto rimbomba , de’ prefagì tuoi 
Veggio lafpeme in fronte a Roma > e dico : 
*Ben l’almo inaridi gefme di Eroi > 

Ch’ebbe altra età ; ma del grap genio antico 
Tu fol ne rendi una gran parte a noi . 
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Sefia , che h fappta un giorno al fitono alter» 
Della Tromba avvezzar l'agr^fll avene > 
Chiara Donna immortai degna d'impero > 
Render le vo del tuo gran nome piene : 

Dirò in faccia all’Italia , e al Mondo intero 
Slualfei , qual fofli , e qual di te dai [pene : 
iW tacerò , che vivo » e vero > 
Deriva in te dalle paterne vene • 

Dirò , che ai già calle di gloria impreco » 

E col valore > e col Jàver profondo 
Te fieffa ai vìnto , e il femminil tuo fejf» • 
So. che quant» può dir fiìle facondo 
Già 7 vedi tu nel tuo gran core efprel^o ; 
Ma non vede ancor tutto Italia, e il Mondo. 


; Signor . di tante glorie il mondo empiete . 

Che ognun vi guarda . e di fiupor dà fegfto 
Ev’è chi de’ bei pregi . onde fplendete > 
Tel^er vorria poema altero . e degno • • 
t Chi fcriver brama per fottrarvi a lete . 

J magnamini fpirti . e 7 chiaro ingegno ; 
Chi l'illujìre fudor . che offerto avete . 

In tante gaffe al pubblico fojlegno . 

I ^Altrì all’onor degli avi incontro vanno , 

^Itrì alle Rime . eh’ a i gelati moftri 
Del tempo . e dell'invidia ingiuria fanno . 

^ Ma poi . che prò i fe * più purgati inchioflri 
Dar quella vita a voi mai non potranno . 
Qhe può darvi il valor de’ carmi vojlri . 

» 

Tan- 
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Tante grazie > o Signore , in m /porgete 9 • 
Ch'io per rendere a voi d'amore un pegno > 
Che forfè Jia non di memoria indegno > 

Bramo co' verji miei fottrarvi a Lete . 

^y\ia voi tanto alto d'ora in or v'ergete > 

Volando per lo Cìel di fegno in Jegno , 

Che non potrebbe il più veloce ingegno 
Giunger coll' ali , ove voi giunto fiete . 

Che farò dunque , ahi lajfo 1 io ben comprendo > 
^/Magnanimo Signor 9 che re jia incerto , 

S'io più col dire > 0 col tacer vi offendo . 

^y^a poiché il calle è sì fublìme , ed erto , 

I vojìri pregi onorerò tacendo : 

Che talor baffo lode ofcura il meno ^ 


Spirto gentil , che d'immortale onore 
Godi il bel premio in full' eterne foglie ; 
Lafciando in riva al Fo tue chiare fpoglit . 
Dolce conforto al pubblico dolore . 

'Ammira ìlfecol nojlro il tuo valore , 

E le bell' ire > e le feroci voglie ; 

E il gran Clemente i fanti lumi /doglie 
In lagrime di duolo ; anzi di amore . 

Talché da tua virtù , che ogni altra eccede , 
Apprende » che riman Pefempio , e 'I vanto 
Era l'armi di ferbar coftanza , e fede . 

Eer te non rejìa in terra (®r che il bel manto 
Cingi di gloria in Cielo') altra mercede : 
Che la maggior fu di Clemente il pianto . 


C/Vf. 
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Arfergratt tmpo in Od d’ira , a di /degno 
Il Dio guerriero , e l’erudita Dea ; 

Che un la man coltivar , l'altra l’ingegno » 
Ei coll’ armi , e coll’ arti ella volea , 

Intanto d’armi vJHli Italia fegno 
L’ineforabìl ìstume ognorfacea ; 

E la placida Diva in ozio indegno 
. L’opre y e ì talenti illanguidir vedea 
^mndo un’Aflro novello a mirar prejè 
La più bella di Europa affitta parte , 

E di pace dejìù le antiche impreje . 

Allor tornò nel prijco onore ogni arte » 

Tojìo che il caldo de’ bei raggi intefe ; 

Eji JlrinJero in del Minerva , e Marte . 


Cinto co’ raì d’ìnfolito fplendore 
Ecco il Genio di Roma al Tebro in riva ; 

Che volto un guardo al Tempio Juo maggiore » 
Cosi al cor mi favella , e voi > che io jcriva y 
Là Jtmulacrì incide il mio valore : 

Là nude tele il mio pennello avviva : 

Guarda qual per me torna al prijco onore 
L’ampia Mole reai , che ornai languiva 
Dunque a fregiar quefi’Arti il Campidoglio 
, P iù non fi elegga , ove pur troppo un giorno 
Ebber trionfo dal Latino orgoglio : 

Ma volin liete al Vatìcan d’intorno • 

Ch’ivi lor fon dovuti i lauri , e ’l foglioy 
Ove l’opre più degne anno il Jóggiorno * 

Tp-V» D l'ar. 
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( L'Arte > che intenta è ad anìmàt colorii •• • ■. >> 
X^acque dal braccio eterno ì allorch'eì cinfe 
D'alti prodigi il terren globo , e fuori - ^ 
Da lunga notte i rai fepolti fpinfe s 
'Allora ei fu > che d’incliti lavori ^ - • 

L' ampia tela del Mondo imprese , e tinfe i 
. Il mar di perle , e il fuol di piante » efori • 
E dì afri lumìnofì il Ciel dipinfe . - < - 
Ma fé quando ei formò nojira natura j 
È all'immagine fua la volle affunta > 
Comparve allor di lui l'opra più pura ; • • 

iSia dunque all'arte della man congiunta , 
^^lla di riformar l'alta figura , 

Sovente in noi da lungo error confuftta ^ 

Conte vago Vfignuolo ingabbia frettò » 

Me i primi giorni ha de' fuoi lacci orrore ; 
Ma a poco a poco entro l'angufto tette 
Va temprando colc(into ilfuo dolore ; 
Tal’io mi dolfì » allor ch’ebbi ricetto 
frefjo al difcreto mìo dolce Signore ; 

Ma de' miei nodi alfin preft diletto 
Per lunga ufanza » e per fedele amore < 
Pur la mìa mente al fuo principio avvezza 
Dopo sì fretta prigionia f avente 
Al primo flato ha di tornar vaghezza • 
Così ancor l’Vfgnuol fpeffo nonfente 

La 'man del fuo Signor > che l'accarezza « 
Quando fua libertà tornagli in mente . 
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X di 9 che d*Imffiei> la face . , ’ 

La bella Aittoitìa % e il vofiro corcjaccefe 9 
Altole:Volp il mio penfiero » e apprefo 
Ciò y che l' eterno fato al vulgo tace • 

Vidi ^rme di Eroi dal fen jèrace 
Vfcìr dì lei pìen di onoràte imprefe : 

Chi cìnge toga 1 e chi guerriero arnejè » < 

Chi illufìre in guerra » e chi famofo in pace » 
%Altr 't vidi al valore y altri al conJìgUo ^ 

Avvezzar la gran mente , ed immortale > 

E tutti al tempo minacciar periglio . • 

Signor y certo r augurio Un di fia tale ; 

Se alia Madre jarà ftmìle il Figlio , • ' , 

Se farà fi Figlio al Genitore eguale > 

Oh piti y che affenzio , e fiele amaro frutto , ■ 
Che di dolce femenza avvien , ch’io coglia -, 
Oh defir velenofo .* oh cieca voglia > ‘ ^ 

. Che ai del mìo fen tutto il vigor di frutto ! 

Oh finto rifa , ornai converfo in lattai 

Oh fallace piacer cangiato in doglia I t 
Ove i mieifpirti , Ove la fral mia fpoglia , . 
Ove l'onor mio prìfco ai tu condutto ! 

Gran Madre » che dal del per calle alpefiro 
I Dal mio fin mi fcorgete errar lontano 
Piacciavi di mofirarmi il cammìn deftro . 
Porgete a me , Diva immortali la mano 
P er l’arme , che fegnò l’alto Maefiro ; • 

Mafie tardate y ognifioccorfio è vano » . • 


R I ME 
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^ommo eterno Signor , d’aman fervaggìo 
Scoio a prender quaggiù forma , e figura > 
Per fottrar l'Vom con tua mirabil cura 
All'antico de* mali ampio retaggio ; 

Ahimè ! che al najcer tuo l'acerbo oltraggio 
Di [copro in te dell'ùltima fciagura ; 

Veggio l'infegna fanguinofa , e dura ^ 

Ove il mortai confumerai viaggio . 

*Een l'umìl cuna , e 'I me fio pianto , e 7 rh 
Gelo > e ì laceri panni , onde vai cinto > 
Mofiran l'accefo di morir defio . 

E fui tenero volto è si dipinta 

Il tormento , e il dolor , che il ciglio mio 
PJato ti vede > e già ti piange efiinto , 


Chi è cofiei t che di beltà novella 
Ornata appar quaft nafcente Aurora 3 
Chi è cofiei > che l'orizzonte indora 
Con gli occhi ardenti , e va dì fiella in fiella ? 
La vefie il Sol de' fuoi bei raggi ; ed ella 
Cintia col nude piè preme , e [colora : 

£ porta al crin , che gli ^Angeli innamora , 

* D'afiri eletti ghirlanda. altera , e bella • 

Pur sì vaghe fembianze > e sì leggiadre 

Spiran fuoco , e terror , che avvampa » e tuona. 
Pari al terror dell' accampate [quadre • 
iPMa fento , che una voce alto rifuona : 

Vieni , 0 del nofiro Re Vergine Madre , 
D'eterno impero a pojfeder corona . 
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O Leggiadra Verginella ^ 

Pura, e bella. 

Che al del *voli in queflo giorno ; 
f uno jluol de’ piò perfetti 
Angioletti 

Fan corona a te dintorno . 

Deb corte fe accogli , ed odi 
^efte lodi 

D’umil cuor figlie fincere ; 

E il mìo baffo ofcuro canto 
Abbia il Danto 

Dì falìr fuWalte sfere • ' 

Sola tu fra cento , e cento 
L’argomento 

Di mie Rime ognor farai ; • 

Ch'io dì Nìce , 0 di Amarìllì , 

Odi Fìtti 

Pìà cantar non ^o giammai . 

Tante grazie in te vagheggio , 

Che non veggio 
Alla tua beltà conforme i 
E quel belj, che al paragone 
Tuo fi pone, • 

Cangia afpetto , e appar deforme * 
venite , Anime belle, 

E alle flette 

Fìffo un guardo rivolgete : 

E fra Daghe elette fquadre 
La gran Madre 
In trionfo andar Dedrete * 

Ecco il carro , il cui lavoro 
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Tatto è d’oro , » ' ’ v 

Df dìamatitt > e dì rubini : ' 

V ornamentò eccelfo , e degna 
E’ difegno 

Della man de ì Serafini é 
La gran Donna affifa in Trono 
Ode il tuono 
Dell’angelica armonìa ; 

E pur pajfa gloriofa , 

/dè rìpofa , 

Finche giunta al del non fia * 

Del bel [erto a lei non cale » 

Che immortale ’ 

Tante gemme in fé raguna : 

Nè contenta , e la fua fpeme t • 

Sebben preme 

Sotto il piè l’argentea Luna * 

Dì fue brame ha fola eletto 
Per oggetto 

Il disvino eterno Figlio i 
Ch’egli filo è vera gioia 
Senza noia > 

Senza tema di perìglio . 

Per luì verfa a mille , a mille 

Vaghe fiille \ 

Dì foave umor fereno l 
Dolce umore a quel fimìle $ 

Che l’Aprile 

Sparge l’alba a i fiori in fièno • 

Caro Figlio , ella gli dice ; 

Solfe licei 

Tu 
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Tu puoi farmi a te dappreffo . 

Fuor di te gli afri più puri 
Sonoofcurii 

Tetiebrofo è il Cielo iftejfo . 

§lmndo al fuon de' gravi accenti 
dii elementi - 
In breve ora ufcir dal nulla;; 

Io nel globo ojcuro y e cieco 
Era tec(by 

Vagheggiando il Mondo in culla . 

§lmndù a ì fiori , ed alle tante 
V ^rdì piante 

Infondejli e moto » e vita ; 

•A i lavori il braccio mìo 

St e fi anch'io y ». 

Sempre teco all'opra unita » 

' Fu ciafcun de' genj fuoi , 

Io de' tuòl y 

Tu de' miei l'idea pìit vaga t 

Tu mi aprijii il fen col guardo ^ 

F il mi odor do 

Fefe a tel'iftelfa piaga» 

Se tu fei principio mio , 

Tuo fon'io : ■ ' • 

Io da te y da me tu uafcì ; 

Io nutrj tue membra intatte 
Col mio latte; 

Tu dì nettare mi pajci » 

Vieni y vola al fen materno 

Dall'eterno ' 

Sen del Padre > o Figlio mio i 

D Bre- 
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Breve è ancor la vìa i cbere/la; 

Ma pur quejìa 

Troppo è lunga al gran dejto . > " 

Fa » ch'io vegga ì raggi tuoi , 

Se tu vuoi 

Appagar la mìa gran brama a 
Tu ben fai, tu ftejfo il /enti 9 ' • 

Che i momenti 

Sembran lufiri a chi ben' ama * 

Più non [ente argine , «freno 
§1^1, cbeinfeno 
Mf accendefìì ìmmenfo fuoco i 
Sìncb'èfuor di fua primiera 
Dolce sfera , 

Fargli angujìo ogni altro loco - 
più Vumil terrena Dea 
Dir volea 

9AI cele fte Amor , cbel'arfe; 

Ma dall'ufcìo d'Orìente 
Lume ardente 

D'improvvìfo a lei comparft * 

La cuHol virtù fublime 
Forma, e imprime 
Tutto il bel del Paradifo ; 

Lume eccello, almo, e divino $ 

Vno , e Trino , 

Triplicato , e non divìfo . 

Fi qual chiara nuvoletta , 

La diletta 

Cìnfe intorno amabìl Dea l 
F fe tofìo amara eccliffe 
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IjC pupille in lei tema « 

RitnbombaT del vajìo Empivo 
Sol fi udirò 

Le fonanti eterne rote ; 

E il celefie Coro unito 
Fufentito 

Scìor la voce in quefie note * 

Chi mai fia la Donna forte y 
Che le porte 

P uot e aprir del nofiro albereo f 
E di fieìle pellegrine ' \ 

S'orna il crine y 
E di Sol fi copre il tergo ? 

Venga , e regni ; che Regina 1 

La defiina • \ 

^yragli afiri il JHe di Gioita i 
Cinta fia di fieno eterno 
Chi d* Averne 
Riportò chiara vittoria * 
tacque il Coro ; e in ogni Udo 
SL^efìo grido 
Rifionò d’eco fefiìva : 

Viva pur la Donna altera ; 

E ogni sfera 

Replicò pih volte : Viva * 


Ci.oan- 
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Cloanto y Floro , Alindo • • ^ 

Ciò* ^EìlCìelfempre fereno y e •verdi t prati 
i3 Sieno all^ armento tuo y Floro gentile ^ '• 
Se Jempre in tuo favor jplendàno i fati > 
T)immi : ónde avvìeri » eh’ oltre l’ujato jiile y 
Mejjtre a pafeer l’erbetta il gregge attende » 
Tu importun lo rejpingi al chiujò ovile ? 

Mira y òhe dal fuo carro ancor non feende 
Languido il Sol y nè le freddali ombrofe ^ 
Ancor la nòtte intorno al del diftende » 

Perche dunque » o Pafior > s) frettolofe ■ 

Muovi le piante ? ah ! che l’acceje brame 
7/ follecita tMmor con fiamme ajcoje . • 

Fio. Tu t'inganni , o Cloanto , io l’empie trame 
, D’Amor ben fo, nè pria * che cada il lumt 
Diurno y egli è , che altrove mi richiami • 
Tempo ben fu » thè del pofjente Nume 
Soggiacqui aWire , e a fuo talento io corfi > 
§1^1 fuor del lido impetuojò fiume . ' 

Ah ! non conobbi il tradi tor , nè feorfi 
Venir d’alto lo firal ; nè il mio periglio 
Col fido lume di ragion precotp . 

Sol me ne avvidi allor , che di configlio f 
E di fperanza privo > a me convenne • 

Della mia libertà pianger l'efiglìg . • 

^n lufiro intero in jervith mi tenne 
L’empio Signor , poiché per trarmi fuore 
Del laberinto io non avea le penne . 

$luando y 0 d’amica fiellà almo favore 
tofje y 0 i cangiando il naturale ifiinto t 
Ver me pietojo dii/enifiit Amore ^ 

A 
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A un tratto ' io me fentj libero j e /cintò 
DaLgiogo , e rotta la fervil catena , 

Onde fu il cor con ignomìnia aSivinto » 

Indi l’antica mìa pace fere na 

Tornojfii e lieto alla mia greggia accanto 
Men •i>i‘Vo',e or compie il jecond’anno appena* 
Ciò. Molto devi agli Dei > che dopo tanto 
. Errat tra t flutti tempeflof -, in portò 
An ricondotto il debil legno infranto . 

Ma perche un dì t non a baflanza accorto 
« . In verde età , di rifolcarlì vago 

Non reflì alfln nell’ onde infide afforto ; 

Odi ciò ) che ad Ehin diffe Silvago > 

Per trarlo fuor del torbido elemento , 

Ove giacque tanti anni ; e fu prefago : 

Sai tu , che cofa è Amor ? ctuccio > e tormentai 
Sai > che cofa è bellezza ? e neve al Sole : 
Sai , che cofa è la T>onna ? è foglia al vento* 
Ma contro Amor più nonfaóciam parole • 
Dimmi , per qual nuovo pungente /prone 
t Penfì lafciar le pecorelle Jole ? 
rio. tAUndo itr vid’io ; quei , che n’efpone 
. Cofe al vii vulgo ignote , e in brevi accenti 
I gran iitigj infra i Pajìor compone . 

-Noi fu quel Colle i greggi al pafco intenti 

Unimmo , v’ con Evandro accolte in fchiefU 
Pofar d’ Arcadia le primiere genti ; . ) 

E /otto un fàggio egli mi diffe , ch’era ' 

Nobil Paflor da / lìdi del Tejìno 
Giunto poco anzi a quefi’alma riviera 
• tlAii dijfe , che da lungi , i da vicino 
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Pafiùte eguale a lui mai non s’actio 
Nell' af monta del canto fuo divino • 

Ond'to ) che lui d'udir nutro il de[io > 

Pria che dall'etra il Sol faccia partita » 

Alla capanna fua tatto m'invio : 

Colà pur' anco a cantar feco unita 
Va de' noflri Paftori la miglior parte » 

I Che ardor di gloria al bel cimento invita • 

Tu pur , che un dì de' ^erp tuoi le carte > 
Cluanto ì empìefi , all' erudita giofra 
Vieni , e in opra porrai l'ingegno , e l'arte • 
Ciò. Tempo già fu , quando l'età pmofra 
Tutta di Febo > e delle Mufe amica , 

Ch'io rifonar facea l' Accada chiojìra . 

Or col piè vacillante a gran fatica 
• Potrei di Pindo formontar le cime > 

Degli anni miei l'otto la foma antica . 

Ma pur teco verro ; che fe le prime 
Aferee faville io piti nonfento » almeno 
Saprò far plaufo alle più fcelte rime : 

Fio. Andiamne dunque ; e al Paforel Tirrena 
Lafeio y per te feguir , la greggia mia « 
kA lui la cura y a lui la verga y e il freno* 

Ma perche lungi è il loco , e perche fta 

Men duro » e grave a noi l'andar per quejfa 
D'alpefro colle faticofa via , 

Orcofa tu mìfveiay onde fu defa 
In me tal meraviglia , che confufo 
In ripenjarla il mio penper ne refa * 

L'altr'ier , mentre che Alcon dal monte tngtujo 
Spingea la greggia , afpra mortai faetta 

Giuft* . 
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Gìuttfe del Capro tra le corna , e 7 mufo : 

E il pìanje efììnto allor , che j'uWerbetta 
Egro il •vide > e languente % eoi del converfo 
Sol rìchtedea dell'uccifor vendetta . 

Tu fu quel Capro entro il fuo /angue immerfo 
Alcune aliar /rondi applìcaflì , ^ il dardo 
Ratto traefti fuor di /angue a/perfo . 

Indi la piaga d ri/aldar non tardo y 
In breve tempo a luì rendejlì il moto > 

E il. perduto vigore > e il JenJò > e il guardo- 
I, Or d'erba sì felice a me fa noto 

Il nome » e dove cre/ca , e qual natura 
In fen le in fu! e alto potere ignoto . 

Q\o- A/colta , 0 Floro » e a ferivi a gran ventura » 
Che un fegreto io riveli a te sì raro > 

Cue ogni piaga mortai rifana , e cura t 
Tu ben cono fei quel Paflor sì chiaro » 

Pari a Sincero , a Ti tiro > ed a quanti 
P er l'Arcade forefle alte cantàro ; 

^uei y ch'eternò con aureo file i vanti 
Del Ligure Noc'chler , che ignote arene 
Primo feoper/e a i pellegrini erranti • 
Pìo-Vuoi tu y che io no 7 conofea ? ei di me tiene 
* Cura y e un tempo ei mi fu maeftro > ^ impo/e 
fif Sovente alle mie Mufe e premj , e pene . 

Eudoffo è quefli ; or ti potrei dir co/e . • • • 

Ma dì : fors'egìi a te primier feoprìo 
Di una tal pianta le virtudi a/cofe . 

Cìo»Egli appunto : egli fu y che preffo un rio 
à quell'erba , e pale/ommi il nome » 

E le virtif > che in lei natura unìo • 

Com* 
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Cqm'afpra ortica ha le fue foglie ; e come ' 
Orìgano fehaggìo ha il fior , che cìnta \ 
Tutto d'intorno è di purpuree chiome • 

Nafte d'Ida nel colle , e il gran Perinto . 

'Ne trafportò ju i nofirì campi il feme > .“J 
ancor [erba il J'uo nativo i flint o> . 
Dìttamo è il nome ; Elia fi bagna , e preme , 

E tratto il jugo dalle verdi foglie-. 

Con quel di panacea fi me fce infieme . 

D'ambo ì due jugui un folje ne raccoglie l 
E quante volte poi la piagai' unge , ^ ^ 

Ne Jvelle il dardo , ed il dolor ne toglie . 

Poi lievemente il fofco umor s'emunge 

Con terfi Uni .... Ma non vedi , o Fioro « ) 
Che dal finìjlro fianco Alludo giunge ? . 

A\- Amici y il del vi falvl • ecco ov'il coro . 

De' fi afiorì s'aduna ; or qui prendete i 
Sul molte prati cel dolce ri fioro , 

Io fol'unoattendea pur due qui fiete 
Egualmente a me cariy io non credei ; 

- Chiuder due prede in un'iftefjd rete . . 
Cio.tAlìndùy io quà rivolfii pajfi miei 

Con quell' ardor > con cui le rime > e il canto 
Soglio correre a udir de' giuochi £leì . 
hlMinor non fia quel d'oggi : entriamo , e intanto 
Che ve' Cantar s' accenda il /aerofuoco , , 
Soli fra noi favellèrem da incanto , 

Flo.Cc^j/ mì j'embra ampio » e fublìme il loco , 

Cie l'Albergo , ove /ugge amhrofia , e manna 
// fommo Pan , può vìncerlo dì poco . . 
A\-^luefia d' un gran r a fiore è la Capanna 

D'el- 
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'D' elee tfjjuta 9 e d’immortale alloro 9 • 
dì J'ambfico j 0 di paluflre canna . 
iV^ vi jlupìte già y che ampio teforo 
Vfi mìrabil fuq Qaprq a luì comparte y 
Chf mai non muore, e tempre il vello ha d'ero» 
Mtrindo è H nome ! e ti l’ingegno , e l'arte , ‘ 
Rtfplende injui , che fa ipìegar d’ ogni erba 
Le virtà pih fegrete a parte , a parte . 
jPJel capto poi {benché d’etate acerba 
Goda il bel fiore') è ti f'amgfo » e chiaro > 

C'^e Arcadia dì fe fieffo ir fa fuperba . ^ 

%!M’'rate or l'altro » che a luì fede a paro » 
Ricco non men ■> di numerv/o armento > 

Non men nei pregi d’e’oquenza raro • 
Larìcle egli è , che con un %ìo. accento 
Meravìglia » ed amor delia in chi l’ode : 

Io ben lo fio , che tante volte il Cento . 

B fiebhen fue vìrtudì aj'conder gode > 

Ad onta un dì d’ognì altro Paflorello 
Avrà ne' (fìuochì Elei la prima lode • 

Ecco là Bafilindo: io non favelh. , 

Dell’ alte doti , e de’ gran pregi fiuoi ; 

C'- ’ei d' Arcadia non è Paflor novello • 

Eì venne quàfin da* primi anni > e in lui 
Crebbe in un coll’età Cenno > e confìglio , 

E in breve diventò chiaro fra nuì . 

CMa perche di vìrtute il premio è figlio > 
Vedraffi un di col manto di viole > 

Che for fè ancor diventerà vermìglio . 
^lueiraltro poi > che in Lazio carme fiuole 
(Cantarsi dolcemente , che patria 
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Trar Citerea dalla celefte mie * 

Difiiega l’ali peralpejìra ma ; 

È le notti /aerando alla fatica 
D’jeruditi fudor , fe jìejjo obblìa . 

Gregge ei non pafee già , nè miete /pica ; 
ne* /acri d’ Arcadia antichi riti 
Il defw di faper pafee > e nutrica . 

Fidalgo è il nome . Appena egli ha compiti 
J quattro luftri » e già di lui la fama 
Vola dal Gange a gl’iperborei liti . 

Vedete Erajloì quel P a fi or y cui brama 
Della verace lode agita > e fcuote > 

E tutti a fe d’ Arcadia i genj chiama ; 
Anch’egli in peregrine eccelfe note 
Così cantò » che meravìglia imprejfe 
Alle vicine genti > e alle remote . 

Jl fommo Pan lui per minifiro elejfe 
Nell’antico fuo Tempio ; ed ei vagheggia. 
Sue divine fembìanze in giro efprejje • 
Talché potè full’ adorata reggia 

Del fupremo falìr /acro Pafiore » , ; 

E al colle Palatin guidar la greggia : 

E qui nuovo acqui fiò lufiro , ed onore ; 
^tficon fue chiare doti > e pellegrine 
In dolce ferviti truffe ogni core . » 

Nè il fuo pregio maggior fon le divine 
Sue dolci rime > ma de’ gravi fiudj 
Sotto il gran fafeio ha incanutito il crine ; 
E pur vuoly che fua fronte ancb’oggi fudi ; 

‘Che all’altra riva ei non potria gli efiremi 
. syìnni portar delle bell’ opre ignudi 

Ma 
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Ma perche il meno per lodar nonjcemi , 
Taccio gli altri Pajìor , che purj'arieno 
Degniffmi di florìe > e dì poemi . 

Or quali in mezzo al gran conjèjfo ^ pieno 
D’alta •virtù , fpìrtl d’onor novelli 
Non udirete favellarvi al feno ? 

Io J'o t che prejjò a i faggi Pajìorelli 
Sovente il caldo , e le faville ìntefì 
Di quel valor > che folgoreggia in quelli : 
E dietro l’orme lor tant’alto ajcejt 

Sovra me jìejfo , che per gli erti calli > 
Ove la gloria alberga , il corfo prejt ; 

E follevandù il piè dall’ime valli 

SpeJJh n’andai per lo cammìn » che fanno 
TIelSol gl’infaticabili Cavalli • 

*Ben quejlo è un vanto dì cojìor , che fanno 
Spinger le bajfe mentì alle bell’ opre y 
€ fare al tempo , e a morte ìlluflre danno . 
§^ndi non fia > che ’l fero dente adopre 
Contro dì lor la domatrice etate > 

O 7 moflro vii » che l’altrui gloria copre » 
Oh felici campagne ! oh fortunate 

Selve d’ Arcadia , che i te fori ìmmenp» 
Non d’oro già > ma di virtù [erbate I 
Or dimmi quale a i vìncitor dìfpenp 

Premio Mìrindo Ali. Entro la terrea mole 
Premiò non v’è , che la virtù compenp . 

perche giunge al tramontar del Sole 
Ogni Pafor già fan co dal viaggio y 
Piccol riparo apparecchiar pfuole . 
Finché del chiaro Sol l’ardente raggio . 

To.V. * E II 
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Il fuol per dritto calle a mirar prefe * 

E di /rondi fpogliò l'abete , e 'I faggio 3 
'Di frefco latte amica man cortefe 
In tondi nappi dì crìfiallo diede 
Dolce conforto all'arfe labbra accefe ; 

Or ch’ogni rio s’agghiaccia > e Borea fiede » 
Cangtojft il frefco latte in caldo amore , 

Soave umor » che ogni bevanda eccede ^ 

Tari all’ aride bacche è ilfuo colerei 

Ma paragon non truovo y onde s’ apprenda 
Il delicato fuo dolce fapore • 

Cred’io ben » che ogni dì Giove ne prenda > 
§lmndo rfrt/ letto di Giunon fe n’efce » 

Tv/of che del Monde al gran governo attendtr^ 
Denfo ei ft fcorge , indi /frange , e.mefce 
Col fior dell’Indo zucchero > e nell’onda 
Bollente immerfo y ivi fermenta 3 ecrefcei 
Ed allorché fuori del vafo inonda > 

S’agita con gentil verga leggiera > 

Finche full’ orlo H fior fpumante abbonda . 

In, certe tazze poi di creta Ibera 

A poco a poco il cbiufo umor fi verfa > 

Sinché cia fcuna fia colma y ed intera . 

Vna bevanda tal d’ambrofia afperjà 

Tanto a noi piace y quanto in prima aurora 
Il timo all'agnellìn piace > e la perfa ♦ 

Ma darvi altre contezze inutil fora • 

Se vi punge di onor fiimolo ardente » 

'Unite agli altrui canti i vojlri ancora . 

Clo.Io di cantar non ofo » e noi confente. 

En greve età > che ognor m’incalza > e preme» 

E 

. ì' 

! 


Digitized by Google 


DI ALINDO SCIRTONIANO. €f 


E' tutte in me V A feree faville ha fpente • 
Fìo.Jo , che di Pindo mai perle fupreme 

Vie uon afeeji i invano erfia j che adopre 
Varte } e l’ingegno a cantar vojco injìeme • 
AXhlSfherzi meco » o Cloanto : alle hell’opre 
Modejiia umil nuova bellezza imprime > 

E pitt degno è il valor , quando fi copre . 
Guari non è , che al chiaro Eroe fublìme > 

Che alla Senna reai leggi comparte » 

Sacrafii in lode ojfequiofe rime * 

"De' verjì tuoi ben mi ricordo in parte ; 

Efoy che quel gran Rè fefli fimile 
A un fratello dì Pan , chiamato Marte • 

Th ancor piange flì un di » Floro gentile ». 

De’ pi à fcelti Pafiori in compagnia 
Il perduto Carmìndo in dolce ftìle • 

Dicefti allor , che ricalcate avria 
L’orme di lui Vìnnamofato Tebro » 

Ma legge eterna ad altro mar l’invia . 
V'intefi io pur , fe non fui fiolto » od ehro\ 

E cantai vofeo , e mi avanzafle » quanto 
Avanza annofa quercia umil genebro , 
Q\o.Fl§ro , feguiamo Alindo ; efpl fuo vanto 
La chiara lode > o 7 nero biajmo fia » ‘ 

Che acquìflerà fra gli altri il noftro canto : 
tfi)da per l’orme dì luì » voglio , che pria 
Faccìam tra noi la prova Ali. Or via jeguitej 
Se v’aggrada cosi , la traccia mìa ♦ 
L’altr’ier fi pofero 
Due Colombette 

D’Àlfeo fui lido ; . ■ — 
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€ vi compofero 
. Dì frefcbe erbette ' ’ 

Lor dolce nido • 

*Di là jpedìte 
Fot fen volarono 
r Sul mìo tugurio • 

Or voi mi dite 
§ml mi recarono 
Felice augurio . 

CìòJDuo Corvi fcefero 
ler tra le fratte 
Con nere piume ; 

Ma un nuovo prefero 
Color di latte 
Mei vìcin fiume» 

O Pajìorellì , 

Voi , cVafcoltate 
Sì bel portento 
De* frani Augelli , 

Deb mi /velate 
^mlfia l’evento» 

^ lo. ler /opra un’Elice 
Volar fu vifio 
Vn Pipiflrello > 

Cb’avea di felice 
Con lauro miflo 
Vn ramofcello : ‘ • 

E or dentro , or fuori 
Seco traea 
Stuol d’augellettì . 

Dite i oFafiorii 

Se 
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!Se buona i orca 
Sorte mi afp etti» 

Ali* Sempre il fJMerlo de* fiumi in riva giacevi 
Sempre fui faggio il Calderìn fi pofa : 

Al Paffer l’olmo , e 7 lauro al Tordo piace . 
Ciò. Sempre l’Vpupa fla tra gli antri afcofia :v 
Sempre il Oufo del Sol celafi al raggio : 
Gìuno ama il gìglio > e Venere la rofa » 

Fio. Sempre l’Ape fu i fior ; fempre il felvaggto 
Frufon vola al bofcbetto in full’ aurora : 

Piace l’olmo alla Vite , e l’edra al Faggio 
Ali. Vedi , come s’annebbia , e fi j c nk ra 

Cintia fuor dell’ufato . Ab l ben veggio 
Del partito Carmindo i fegni ancora . 

Ciò. Vè , che più non allatta il vìcìn Rio 
Col fuo limpido umor refe , e viole : 
Carmindo onor d’ Arcadia y ahimè \ partì» 
Fio. Vedi fanguigno in Occidente il Sole ; 

Vedi y che ’l crìn di nuvole s'ammanta . 

Ahi\ che partì Carmìndoy e il del fen duole» 
Ali. Canta fui Maggio l’Vfignuolo ; e canta 
Di mezz’ottobre il garrulo Fringuello : 

■In gabbia quefio , e quel fu verde pianta » 
Ciò. Canta in riva al Meandro il bianco Augello t 
Canta Progne d’ Aprile in full’ arrivo ; 
§l^fia per doglia , e per letìzia quello » 

Fio. Canta la Rana in fui palufire rivo r 
Fa Cicala cantando fi difirugge ; • 

§lmlla alla pioggia , e quella al Sole efiivo » 
Ali. Saprefie voi , perche t ani tra adugge 
Tauro punto d’ Amor , che in fuga volto 



spezza fue corna al primo fa (fa > t ntngge ? 

Ciò. Saprejle » ond'è > che porti il fuoco accolto 
La Lucciola nel fenò > e fplender foglia , 
^Imnd'è pià il Clel caltgìnofò > e folto ? 

Fio. Saprefìo voi « perche d' Aprii fi fpeglia 
Di fua Vecchiezza il ferpe , e' poi t' adorna 
D'oro novello la dipìnta fpoglia ? 

Ali. Vn di mi dijfe Elcino * Élcin di noflre • 
Arcade cbtoflre ìnclito fregio , e onore > 

Che l’Vom non muore, allor eh' ei muoret e vita 

Gode infinita ancor dopo la morte * 

felice forte di chi all’altra riva 

Mai non arriva » e V viver corto » e frale ' 

far può immortale > e pien d'anni novelli l 

Ma i Paflorelli , che feorgete intorno , 

D'ogni altro a feorno il bel fegreto fanno ; 

EJfi vìvranno > poiché darà luogo 
L'eftremo rogo aW ultime faville > 

Miti’ anni , e mille . 

Q{o»Silvìo mi dìffe un dì : Silvio y ciré nacque 
Del Po full’ acque » e Cintia andò fegaendo s 
Che l’Vom vivendo entro le felve afeofo > 

. Può gir famofo » efarfial Mondo chiaro . 

Oh pregio raro ^i chi in rozza balza 
Tanto s’ìnnalzay ch’indi ogni Vom lo feorge » 
E onor gli porge > egli dà lode , e vanto ! 

Ma queiycbe accanto al gran Mirindo Jlanno» 
Più ch’altri fanno la mirabil arte y 
E da ogni parte a fe traggon d’intorno 
In ciafeun giorno, anzi in ciafeun moment q% 
Cent’ occhi > e cento . 


Fio. 
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Fio. Ob fortunati adunque » e al del diletti 
Dì rozzi tetti Abitatori ìnculti ! 
c/f/ mondo occulti un dì voi non farete ; 
iVi? mai morrete ; che novella vita , 
'All'altra unita » anni miglior prepara • 

Oh forte raral obglorioft fpirti ! 

Che qual fu i mirti crefce abete > od elee » 

E fovra l'umil felce altero faggio , 

Tanto col faggio oprare , e col fublime 
Canto, che imprime Amor, gli altri avanzate» 
Ohi fa l’ irate Mufe t e la rubella 
Mia fata fella 

Ali. Amici , or bafla : è tempo ornai, che s*oda 
Era gli altri in fahiera il vofro fìil sì grato , 
E di me al pari ogni Pafor ne goda . 

Venite dunque . Fio. Ecco ti famo a lato . 

Ciò. Febo , tu dona alla mia man la Cetra . 

Fio. Pan , tu mi prefa alla Sampogna il fiato . 

Ali, £ a sì felice farà arrida l'Etra . 


» 
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V Oì y che degli occhi , ond'io'trafitto ho il care. 
Gli effetti efprejji in quejìe Rime udite , 

B dì quel Nume altier , ch’è detto AmoVe » 

Non temete gli ajjaltì > e le ferite • 

Se i fftlci ciechi defr non compatite y 
Prendavi almen pietà del mio dolere ; 

B qual arme s* opponga a me ridite 
t/f tì fiero y e protervo , empio Signore • 
lo per me » che mi /campi » alcun non trovo , • 
Benché dì tempra eletta , usbergo , o feudo ; ^ 
B invan tento fuggir da un Dìo » che ha Cali . 
^Imndi per quanto a mio gran danno provo y 
Sempre efpofto a' fuoi dardi ho il fianco ignudo^ 
B Calte piaghe mie fono immortali . 


Bra la notte » e in dolce ohblìo profondo 
. Sopian le cure lor gli egri Mortali y 
§ltmndo in fembìante placido y e giocondo 
apparve Amor fenzarco > e fenza frali - 
Candido y più che neve y il nobil pondo 
Sovra C eburneo dodo avea dell’ ali y 
B parean di fplendore al fuo crìn biondo 
Gli almi raggi del S ole appena eguali . 
Sfolgoravan da gli occhi a mllle*a mille 
Raggi y che penetrando il petto mìo 
M’accendean dentro al cuor dolci faville : 

Indi a me volto , ei dìjTe : io fon pur’ io 

§luely che già vìnjì in terra Ercole y e Achille, 
armato > o inerme in Ciel^inco ogni 'Dio . 

Bra 


Digìlized by Googlc 




DI ALTFRIO ELEO. 


nella Jìagìon > che l'erba tei fiori 
Veflono t prati di color no’Dello : 
Jtinmgorijce il Mondo , e torna hello « 

E c antan gli Mugelletti i nuovi amori : 
^iMndc all'ombra vid’iy di cajìi allori > 

lungi a un lento , e piccol fiumicello 
Starfi di vaghe Ninfe in bel drappello 
Colei s eh' a forza altrui rapifee i cori . 
Eran fue chiome d'or crefpo j e lucente , 
Parte in trecce raccolte , e parte fparfe > 
Ondeggiando cadeau fovra 'I bel vifo . 
Volgea gli occhi ver me sì dolcemente t 
Ch'olla lor dolce fiamma il mio cuor arfe » 
■ E ame non Jpiacque ejfer da me divifo . 


Tejfea ghirlande al crìn la bionda Glori 
Al mar non lunge in bel bofehetto ombrofo % 

E pronto avea per faettare i cuori 
Il pargoletto' Arder ne gli occhi afeofo . 
Schiera di grazie , e di vezzofi Amori 
Prendean dintorno a lei grato ripofo ; 

E vaghi di mirarla erbette , e fiorì 
Rendean più lieto il fuolo , e pià pompofo . 
Stupido io refio : ella difcicglie intanto 
Mlfuon di dolci , e frefche , e lìmpid' acque 3 
Che vicine feorean > la lìngua al canto • 

A sì rara armonia l'aura fi tacque : 

Filomena acquetò l'antico pianto 
E nelfuQ letto il mar Jenz'onda giacque . 

. Amor 


Digitized by Googlc 


74 ' 


RIME 


Amor , Cojleì > che informa d" Angioletti 
J^e mojira un raggio dì beltà celefte » 

E etile fame fue maniere onejìe > 

V Alme gentili a ben' amare alletta > 

Certo crei’ io % che da te /offe eletta » 

Fercb’ella eccelfe in me vìrtudì innejle « 
Ond'io ratto al ben far quindi mi a^rejle 
Seguendo lei > ebe verfo 7 del s'affretta • 
Poiché fe gli occhi > ov'è’l tuo proprio albergo 
Ver me rivolge » indi gl' inchina a terra > 

Ogni baffo depo del cuor mi fgombr a : 

Allor de' fenp miei pace ha la guerra ; 

Allor , voltando al cieco Mondo il tergo » 
Stimo ciò ì cb'a lui piace > un fogno , un'ombra. 


%Alma i in che duri ceppi i ahi laffo ! in quali 
Forti > e tenaci lacci il piè mettejli ì 
Come > d' Amor nel vifeo intrife L’ali » 

Perder la cara libertà poteffì ? 

Ferpla \ è ver ; ma duo piti , che mortali 
jV<r fur bella cagion lumi celeffi • 

• Slfflftdi il Fanciullo arder fcoccò gli frali , 
Che f^ tanto a ferirmi arditi , e prepi • 
IDelmiopefante ^ e fervi l giogo nacque 
S^ndì l'alta cagione i ond' al governo 
Siede di me fol chi al Signor mìo. piacque • • 
pur d un giogo tal , fe 7 vero io f cerno » 
Tanto la volontà mia fi compiacque » 

Che beato farei » s’eìfoffe eterno* 

Vi 
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D/ Filli al btattdo àeila^giftejira 
L’inanellato enne il pregio invola « 

E della brina > e della neve alpeflra 
Vie più bianca è la fronte , il fen > la gola . 
Paìon le guance fue rofa ftbvejìra 
Bella de’ fior Reina , altera , e fola i 
V’ Scherzando con vaga arte maefìra 
Il pargoletto Arder > guaji Ape » vola * 
Vermiglitizzo » qual fraga > è il dolce labbro » 
Ond’ efeon fuor foavi almi concenti 
Da render molle ogni cuor duro > e fcabbro » 
Sembrano gli occhi due facelle ardenti , 

E formate per man d’indufire Fabbro : 

Stifnì il cello alabafiro » avorio i denti « 

X^ago Augellin « che in si foavi accenti 
L’antico tuo sfogando acerbo duolo > 

Per quefìe amene felve affìtto » e fola 
Empi il del di querele > e dì lamenti » ' ^ • 

Se mai d’ Amor gli fiimoli pungenti 
Sentifii ai petto i a me rivolgi il volo ; 

§luì f dove mejlo a gli occhi altrui m’ involo f 
E Sparga all’ aure alti Sofpiri ardenti 
Sjui per alleviar la pena atroce 

Della noflra perverfa > e dura Sorte > 

Che sì altamente ne tormenta , e cuoce > 
iNel fiebij canto io ti farò conforte : 

‘Dirò i che un’empio cuor tanto mi nuoce » 
Che a poco a poca mi couduee A mone * 


Ch’ 
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Ch'io t' abbandoni , o Filli ? t^/fb non bo io 
Così perfida l'alma , e i meni tuoi 
Sì grandi fon , ch'e ffer non può , che 7 mio 
Cuor d' amarti , e feguirtì unqua {annoi . 
Fria verfo il fonte fuo correre il rio 
Vedrajfi , e da gli Efperj a i lidi Eoi 
Volgere indietro il carro il biondo Die > 

E tenebre aportarne i rfiggi fuoì » 

Ch'io {abbandoni , o Filli ; e {io ne mento > 
Che le Pecore mie divori il Lupo > 

E le Capre con lor » ch'io fon contento ; 

Indi da qualche firano alto dirupo 

Gaggia col capo in giù tutto l'Armento j 
E feco io caggia in antro orrido > e cupo . 


Mira , 0 Nice crudeh da quefle fponde 
Nel mar tranquillo il tuo leggiadro vifo : 

Mira i negri occhi , e le fittili , e bionde 
Chiome » e'I vermiglio labbro , e'I dolce rifa • 
§l^nci dedur potrai quanto profonde 
Sian le ferite , ond'è il mio fin conquifi » 

E che non tante fon l' arene ^ e l'onde 
§l^nti i tormenti del fedel tuo Nifi . 

Sluinci dedur potrai , mia cara Nice » 
guanto acerbo è il rigor d’una bellezza 
tA cui paragonarne altra non lice . 

E allor molle rendendo ogni durezza ^ 

Avrai forfè pietà d' un'infelice » 

Che te più i che 'I fuo cuore > ama 9 ed apprezza. 

Il 
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Jl Sole è cuor del Mondo ; il Sol comparte 
J^ìrto a* Pianeti , r fe gli aggira intorno ; 
Empie ei di Cintia , e di Ciprigna il corno » 

E dà centrar] infiujjì a Gionje > e a Marte . 
’xSMHle , e mille bellezze in terra /parte 
Ei nutre > e mojlra a noi co' rai del giorno » 
D'augei fa l'aere > e il mar di pefci adorno 
Con ammirabil provvidenza , ed arte . 

\/Ma ceda pur » gentil Madonna > il Sole 
De' bei vojlr' occhi al portentofo lume » 

Appo cui fofco ei fembra , e inutil rejìa ; 

Jjime > ch'ai del da terra erger ne fuole 
L'alma , di bel defio fo<vra le piume , 

E /eco trarla ancor y s'ella s'arrefia ^ 

Già quattro mite il Sol le oblìque me 
Ha dal Tauro al Monton tutte trafcorfe r 
Dacché pafjando per le luci mie 
Lavoflra immago al cuor profondo corfe • 

TJè pur t Madonna , ancor fi moflran pie 
§luelle > che 7 vimr mio tengono in forfè ; 
Ond'io per non /off rir pene si rie , 

*Bramo , che ratto il crudo Amor mi fmorfe . 
Che non arde Vulcano , ,o Mongibello , 

Nè il Caucafo » o P Atlante un qua fi agghiaccia, 
Com'io quando di mi penfe , o favello • 

E converrà , che alfine eftinto io giaccia 
Dall'un de' duo contrarj a me rubeUo , . 

Se non cangia il defiin l'empia fua faccia . 
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//(/?, chtVAlmatua\ Madonna ^ in forra 
Sceft a informare il fuo corporeo velo 
Splendean Giove « e la figlia in mezzo al Cieloy 
E ogn'Aflro a noi nemico era fot terra > 

^^mndi immenfa bellez za in te fi jerra ; 

Ma con tal d’onefià fervido zelo > 

Che fe*l volto ai di fuoco » armi di gelo 
Il cuor i cui fempre indarno Amorfa guerra . 
Oh te beata , in cui confòmma pace 
Due acerbe nemiche aggiunte ìnfieme 
Ciafcun con meravìglia onora , e cole i 
me d' amarti , e venerarti piace » 

Finche l'egra mia vita ha fior dìfpemey 
Finché quefii occhi miei godono il Sole i 

S*ìo 7 fiffi mai , che Amòr tutte in mefcoccbi 
Le fue frecce dorate y e m'ardaiifeno: 

S'io 7 difft , il balenar de' tuoi hegU octdti 
Sia di fiamme » e di folgori ripieno . 

S'io 7 difii , occulto ferpe , e ai cuor mi fiocchi 
Di gelofia maligno atro veleno ' 

S’io 7 difity dal mio petto ognor trabocchi 
pianto ; ond’io mi dìflemprì , e venga meno . 

s'ìo noi difft y e piit di me jfedele 
S e alcuno unqua non fu y nè più coftante y 
F erche mi fuggi ahimè y Donna crudele ? 

Ma s'io noi diff y e «pai gradito .Amante 
debbo , alwten non mi fi cele 
L'almo fplendor deile tue luci fante , 


Gi^ 
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Già mt credea » che nell* età men frefca t 
Scemando all'Vomo il naturai vigore 9 
A poco a poco dell’antico ardore 
In mefvanijfer le faville > e l’efca • 

\SMa sì colle lujìnghefue m'adefca 
Ne* begli occhi di Glori afcofio Amore « 

Ch’io temo » non pià toflo al mifer core 
Manchi la fpeme , e ’l fuoco ognor piti crefca • 
Ben fpeffo perjcbivar de i dolci [guardi 
lì perigliofo incontro » ì lumi inchino 
Vmili a terra t 0 gli rivolgo altrove ; 

vani fon quefli rimedj , e tardi ; 

Ch’a vagheggiarla pur l’u fo , e *l defìino. 
Sforzami i e le bellezze altere » e nuove* 

» 

Nocchieri cui fiero ìmpetuofo vento 
Colmo dì /degno » e di foverchio orgoglio 
Spinger tenti il fuo legno in duro fcoglio 
’A farne ftragge , a dijfiparlo intento » 

S* avvi en , che full* iflabile elemento 
Fiammeggi fcefa mU’ etereo foglio 
Aurea gemina luce t ogni cordoglio 
Depone i e fajfiappien lieto * e contento.*, 
Poiché fciolto ogni nembo » ogni procella > 

Mira fonde tornar tranquille » e chiare 
^ punger /pera al defiato porto , 

Tal’ io già quafi in mar di pianto afforto 
FiU non temo naufragio > or che mi appare 
De i tuoi begli occhi l’ una > ’e l’altra fella . 

Don- 
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Donna* che fcefa dall' empìreo Coro 
Fai de' beni del Gel fede a' Mortali , 

F negli occhi , d' Amor pompa , e teforo , 
Forti del vero Amor l’arco > e gli Jlrali . 
Stupido io miro , e riverente adoro , 

X^on le bellezze tue caduche , e frali ; 

J^on le guance dì rofe , o i bei crin d'oro > • , 
Cui non fur vìfli in alcun tempo eguali . 

'Adoro io quei , che non fia mai , che involi 
Da te la nojìra , o la futura etade * 

Angelici cùjlumi » atti , e parole > 

F ben mille vìrtudi eccelfe * e rade * 

E quella , eh' ognun tanto invidia , e cole , 
Giunta a fomma beltà > fomma onejìade . 

Donna * dal volto tuo muover vegg'io , 

^ual da propìzia fella , un dolce lume * 

Che pafìando per gli occhi entro il cuor mio 9 
Villujha , e adorna oltre ogni uman co f urne . 
§l^di fi [veglia un nobile defo * 

"Per cui l'Alma da terra erge le piume * 

E là giungendo > onde dapprima ufcìo , 
vAma » e vagheggia l'increato Nume • 

Coti dalla beltà > che in te rifìede » 

“Donna vaga , e gentil * raggio p fpande > 

Che del hello inpnìto a noi fa fede : , 

Così la mente in guife alte > e ammirande 
In efap d’Amor contempla * e vede 
Dalma beltà dì Dìo quanto pa grande . 


Don- 
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Donna , Valma beltà , che ìn te rìfplende , 
Raggio è del Sol , ch*al Sol dà moto , e luce : 
Raggio , che mentre nel tuo fral difcende 3 
^ml per terfo crijlallo , indi traluce . 

Stupido io lo contemplo : ei ratto accende 
in me depo » cb*a ben' oprar mi è duce : 
S'erge intanto la mente , e ’l volo ftende 
Là 3 vè al principio fuo p riconduce . 

Jvi lieta p fpazia , ivi l'interna : 

Ivi ogn'alro piacer tenendo a vile 3 
Fruifce in Dio felicitade eterna . 

dal bel volto tuo 3 Donna gentile 3 
Piove virtù » che i miei penper governa 3 
E rende l'Alma al fuo Fattor pmìle ... 


PJice 3 or che /punta l'amorofa Pella 
Dall'Oriente , e fcapìgliata il crine ^ 

Pompa fa di bellezze alme 3 e divine 3 
Nunzia d'una ferena alba novella , 

Prendi le reti , e in que/a navicella 

Ragni vieni a pefcar , Sogliole 3 e Ombrine • 
Di lor nelle tranquille acque vicine 
Preda farem dovizio/a > e bella . 

Vieni 3 non dubitar , che in un momento 
Turbi 3 come ben /pefo accader jjuole » 

La bonaccia del mar tempepa , 0 vento ^ 

Che i dolci /guardi tuoi , le tue parole 
. Faran ridere il Cielo » e ogn'elemento > 

E pià chiaro > che mai na/cere il Sole » . 

To.V. F Ni- 
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^tce i vedi tu là quel nuvol nero , 

Che fi parte dal mare , e in aria afcende >' 

E quivi accolto y imperìofoy altero.y 
Già d'og»' intorno fi dilata , e fìende ? 

^ira y com'egli or minacciante , e fiero 
S'apre > e nel molle fen folgori accende ; 
Scoppia indi il tuono , e' l fulmine fevero 
Vola y che ciò > che incontra > a terra flende • 
E pur y Nice y io vie più del tuo turbato 
Volto pavento l'orgogliofo afpetto y 
Che la rabbia , e'I furor del tempo irato . 
più del fuoco del del nuoce al mìo petto 
^ud degli [guardi tuoi > ver lui fpietato 
Sempre » e di tofco atro , e mortale infetto.» 


Morto è il gran Ferdinando • Arabi odori t 
Deh chi devoto ora mi porge y ond'io 
L'Anima eletta ad abitar con Dio > 

8 le degnOfa , e la gran Tomba onori ? 
^Imnte eccelfe virtù ne' fuoi ^Maggiori 
^^ìàfparfe il del , tutte in lui fola unio : 
Giujìo cuor y foggia mente y animo pio 
' Fur del Tofcano Eroe gemme i etejòri» . 
Egli il ferpe crudel > eh' orrida pefie 

Spargea pel fuo bel Regno , a^alfe > e vi»fe , 
Novello Febo , e fol col petto forte • 

L'ire placò di coronate Tefie : 

‘ Die legge agli empj ; i proprj affètti eflinfe : 
Schernì l'Invidia » e dijprezzò la Morte •! , 

Ani- 
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Anima glorìofa i cve apofarte 
Lungi da noi •’JolaJìì agile , e fnella ? 

Forfè or tu tra Mercurio > e tra la bella 
Venere alberghi , o pur tra Giove , e %!Mafte ? 

O forfè , afcefa in più fublime parte » . ■ 

Giungi all’ottavo del luce novella , 

E d’ A f rea nelle lanci immobil fella 
Lieta fplendi coll’ altre ivi cofparte . 

Ab» cb* all’alta virtù» che a te prefiffe 
Benigno il del » non è premio condegno » . 
Luogo aver fra le felle erranti , e fiffe . 

Di tua bontà , di tuo gran merto è degno » 
dje preffo al Sol » che mai non teme eclijfe » 
Arda beata nell’Empireo Regno . 


Con vetri eletti erge alle felle il volo ' 

Fernavdo » e col penfier l’occhio fublima : 
N’ammira i lumi , onde sì vario è il Polo » 

Gli ordini » i moti , e l’alta cagion prima . 

Or del vecchio Saturno » or del figliuolo 
Scuopre i feguaci ; or nell’eterea cima 
D’afri contempla un’infinito fuolo 
Non vifo mai , fuor eh’ a’ dì no fri » in prima. 

Non però il guardo appaga in quelle amene 
Contrade eccelfe » e appieno in lor fi bea » 
Finché il laccio del corpo avvinto il tiene . 

S dogli elo intanto ; e quel » che non potea 
Veder l’occhio » e V penfier » nel jommo Bene 
L’Alma vagheggia » e nell’eterna Idea * 

F 2 Frin-^ 
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Principe genero fo , il pregio , e *l meno 
Del ‘vòjìro nobìl cuor tant' oltre afcende > 
Che il lungo dì •virtù fcofcefo » ed erto 
Viaggio al franco piè non p contende : 
Ond’eì pel faticofo , ermo , deferto 
Sentìer di vera gloria il corfo ftende > 

E del dritto cammino è cosi elperto » 

Che non truova l'Invidia ove V emende . 
^Ijùndì in voi nel bel fior degli Anni vofiri 
S' ammìran frutti dì faver profondo 
Affai più cari > che le gemme , e gli ofiri : 
E quindi il vago , amabile , e giocondo 
Volto fpira bontà rara a' dì nofiri ; 

Anzi pur rara in ogni etade al Mónda . 


Chi vuol veder quanto operar tra noi ' 

Può la Natura , il del > l'Ingegno » e V Arte y 
^à venga , e defiofo a parte a parte % 
Magnanimo Signor , contempli voi • 

Vedrà come non fur prima , nè poi 
Tante eroiche virtù diffafe , e fparte > 

Slmnte adornan voi folo i in altra parte 
, Dall' Atlantico Mare a’ lìdi Eoi . 

^^di in lui cejferà la meraviglia > 
i^h e di si gravi affari abbian depofia 
Cefari , e Regi in voi la nobìl fama : 

Cefferà lo fiupor s' Italia j e Roma 
D'e ffervi brama ubbidiente figlia , 

Ed hafua maggior fpeme in voi ripofia 
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Spezztnjì ì ceppi i e le catene t ond'h 

Vìffi , ha tanti anni > indegnamente avvìnto : 
I\on fta piti mìo tiranno un piacer finto » 

Vna folle fperanza , un van defio . ; ^ 

Mondo » io ti lafcio in fempiterno obì^lio : 

Già dagli empì lacci ho il cor difcìnto : 
Già m'ergo a te per naturale infiinto 
Sommo Fattor i mìo Redentor , mìo Dìo . 
Poiché , qual fiamma , che l’ofcuro , e greve 
Terren limo ha depoflo , il volo flende 
Ratta i e fen poggia al del fulgida » e lieve » 
Tal l'Alma aliar , che libertà le rende 
Spirto i che da te muove j in te riceve 
Penne » ond' al fuo princìpio agile afcende . ' 


Italia i Italia ; ah non piu Italia ! appena 
Sei tu d'Italia un fimuìacro , un ombra : 

Regai Donna ella fu dì gloria piena ; 

Tu vii fervaggio ornai preme > ed ingombra . 

Cìnte le braccia , e ì piè d’afpra catena » 

Già d'atre nebbie > e fofche nubi ingombra 
Varia appar del tuo volto alma , e ferena , 

E i tuoi begli occhi orror dì morte adombra . 

Italia 1 Italia ; ah non piti Italia : oh quanto 
Di te m'tncrefce ! e quindi avvien , ch'io volgo 
I.e mìe già liete rime in fiebìl canto . 

Ma quello i ond' io più mi querelo , e dolgo t 
E' > che de' figli tuoi crudeli intanto 
Vede il tuo male ? e ne gioifee il volgo . 

F j Lim- 
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Lìmpido rio , che a quefle fehe intorno 
Lento rì'volgi il tortuofo piede : 

Prato di lieti , e graffi pa fchi adorno : 

Lauro ì ove fpeffo all'ombra Apollo ftede% 

Or che da lungo ejilio a voi ritorno 
Fa pìen di j'peme , e d'animo fa fede 
Alterìo voflro , e un fido almo foggìorno 
Fra voi fot cerca , e una tranquilla fede » 
Piacciavi di gradir » . che qui ripofe 
Vn > che , lungi da voi , tanti fifferfe 
Travagli , e flenti > e cure afpre > e noiofe • 
dove mille fon rare , e diverfe 
Armonie d'Augelletti , aure odorofe > 

B piante , ed erbe di bei fior cofperfe • 


Del nulla trar dagli infiniti abìffi 
"Della terra , e del del queft' ampia mole 
Opra tua fu > mìo Dio : la Luna , e 7 Sole 
Tu in pria creafiì , e gli Aprì erranti » e i fiffu 
Tu » perche ingrata ì termini prefijfi 
Varcò del tuo voler l'umana prò: e » 

Per lei > qual' Agno ìmmaculato fuole % 

Morifii a duro Tronco ì membri affiffi . 

F fur ben quefii dell’ìmmenfo amore . 

Dell'immenfo poter » che in te rìfiede 
Prodìgiofi effetti , alto Motore ; 
tJMa , che tu , come infogna a noi la Fede i 
Ne dìa te fiefo in cibo , ogni fiapore 
Del tuo gran braccio , ogni portento eccede . 

AJlor 
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oiììor, che gli elementi il Fabbro eterno 
Tra fje dal nulla , e ’/ del fparje dì flelle > 
Della gran mente fua nel cupo interno 
Eran Vìdee dì cofe altre più belle • 

Scelfe il provvido fuo faggio governo 

Slt^nci due vive » e fplendide fiammelle > 

E tal le fcelfe y che in paraggio io fcerno 
Ofcuro il Sole ; e , ‘volto il guardo in elle > 
Voi y dijfe y voi nelV avvenir farete 
Del mio fommo poter , dell' infinita 
Mìa bontà fidi tejììmonj in terra • 

X^e ornò pofcìa il tuo volto , in cui fi ferra 
Ciò y che per meravìglia il Mondo addita » 
E fijfe in luì d'ogni beltà le mete . 


Specchio viSìo di bel Crìfiallo eletto ~ 
Raccòrrò > e unir dì Febo i raì lucenti » 

E vibrargli sì fervidi , e cocenti 
Contra qual fia più duro oppofio abbietto > 
Cb’ogh' interno rigor , che il tenga fretto , 

Si difcioglìe in brevìjftmì momenti , 

Onde a fojf 'rìr le forze lor poffenti 
Rìefce il giel fin del Diamante inetto . 
Sìmili a fpecchio tal fon le pupille 

Vofire y 0 Madonna ; ìndi d’ Amore il fuoco 
Ver noi fi vibra accolto in giro anguflo . 
Quinci di cuor non vi ha tanto robulìo 

Giel y cb’a sì fiero incendio o molto » o poco 
Re fifa y e non fi fiempri y arday e sfaville, 

F4 ^ Er- 


E Rr ai gran tempo ìn.quejia , e in quella felva» 
E talor prati fcorfì-, e colli » e piagge > 

£ monti erti , e fcojce fi , e cupe •valli % 

E rapidi torrenti , e fiumi » e mari > 

Sol per feguir d'una phaggia fera 
In vijla umana le vefiìgie > e L’orme . 

^y[ia benché in tanti luoghi ìmprefe l’ormo 
Fojfer de’ miei piè lafji , e ch’ogni feha 
Vdìffe i miei lamenti , ed ogni fera t 
E l'erhe , e i fior fpuntaffer per le piagge 
Più volte , e ì ghiacci fcìolti in onde a’ mari 
Difcorreffer pe’ campì , e per le valli . 

Plon fu però , che in prati > o in monti > o in valli 
Ella fianca giammai fifiafje Forme y 
O l’arrefiaffer fiumi , o laghi , o mari > 

O dirupati faffi , o antro > o felva . 

Vìnce ogni intoppo » e per balze > e per piagge 
Corre veloce più d' alcuna fera • 

Ah ben mi avveggio , che fugace fera 
Non corfe mai pe i monti > e per le valli 
Si fn ella , come quefta , o per le piagge ; 

Nè mai Pardo si lieve impreffe l’orme 
O nell’ Armena , o nell’Ercìnia felva 3 
Nè si ratti i Delfin volar pe’ mari . 
pubici dagli occhi miei duo larghi mari 
ògorgan di pianto si , eh’ ogn altra fera 
O in mandra vìva y 0 fia nodrìta in felva % 

O negli aperti campi , 0 nelle valli > 

Dì me mafia a pìetade , arretra l’orme ; 

E dolgonfi al mio duol rivi , antri , e piagge - 
^ pur d’erbe , e dì fior prima le piagge 

Zef^ 
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■ Zeffiro Jpoglterà » pria tutti i mari 
Saran fem’ acque » e fema pefci , e Porme 
Fuggirà il can della bramata fera ; 

Pria gli alti monti abba fferanjì in valli , 

Efia deferta Pamorofa felva , 

Che per monti > 0 per felva , 0 prati % 0 piagge 
O antri , 0 rupi , 0 valli , 0 laghi > 0 mari 
fDi quefia vaga fera io perda Porme . 

D iane Fortuna pur gli ampj t efori 

Di Crefo * e d’AleJfandro il vaflo Impero t 
Dia le gemme d’ Eri trai e d’india gli ori * 
Sazio Vom non fia però ; ma ben pìà^altero 9 
Che crejeendo Paver > l’ingorda brama 
Crefeerà infieme delfuo van penfero . 

F er quel valor , che tanto il volgo acclama > 

Da’ gelidi Trioni » al Mauro adujlo 
Voli d’invito Eroe cbiarala Fama . 

Sia pur di palme i e di trionfi onufio t 
^arà tra le provinole opprejfe y e dome 
Tarn 0 infelice più » quanto men giufio • 

Inclita i e bella Sapienza , oh come 
A te fola benigno ha il del conceffo 
Vera ricchezza , e non d’ombra , e di nome l 
Oh felice quell’Vom j cui vien permejfo 
Spiar Patte cagioni > onde poi noto 
Gli fia della natura ogni receffo I 
§1^1’ Afro in del fovra il fuo centro immotò ' 
Stiaccia i e qual vagabondo al Sole intorno 
Giri i e in fe fleffo con perpetuo moto . 

Come di Cintia > e di Ciprigna il corno 

- Or 
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Orcrefca, orfcemi; e VOcean fonanti 
Vada i e lèi onde parilo > faccia ritorni * 
Come nembi , t tempere in un'ì fante 
Ingombfin l'aria , e come fpefjo avventi 
Fulmini incontr'al del l'Etneo Gigante • 
Come commoffo da centrar j venti 
Gaggia il Mar nell' ahi ffo , e al Citi formonte 
Sfidando a guerra il Mondo , egli Clementi • 
Calca il faggio col piè di Flegetonte 
L'avaro Regno , e la palude inferna 
Non paventa dì Stige , e d' Acheronte . 
Toichè da terra ergendo alla fuperna , 

Patria la mente , e nell'eterno Bene 
Fruir gli fembra alta dolcezza eterna . 

F mentre l'iAlma in queflo career tiene 
Del Gel l'incommutabile decreto , 

S carco d' ogni timor , fuor d'ogni fpene » 

Non mai torbido il cor , non mai inquieto > 

Ogni cofa mortai tenendo a giuoco > 

Vive ricco di fe , contento , e lieto . 

Or quindi a te queflo mio canto roco » 

Famojtjfimo Antonio , ecco io rivolgo ; 

F. benché al merto ogn' altro encomio é poco3 
P ur le tue glorie in brevi detti acolgo : 

Tu quello fei > che i vani odj > e di [prezzi 
T^esj del cieco , e fempre errante volgo » 

Ffol vera vìrtude ami > e accarezzi - 
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S Fr^vf d’ Amor ; fe fia , che mai leggiate 
vanì penjìerì > e quejle mìe 
tAmorofe ìnjanabUì follìe , 

Muova almeno il mìo mal voi , che il pYovate • 
Solo io le ferivo » acciocché voi veggiate 
Le malvage di Amor frodi natie » 

F quanto fen le fu e perverfe vìe 
Lubriche » ìnfdìofe , ed Intrigate • 

E fe in quelle tal volta un vago fiore > 

O un dolce frutto fi rincontra a forte ; 

E’ fior d'inganno , e frutto, dì dolore > 

Cui d'afcofì lacciuoli afpre ritorte 

Stan fempre intorno ; e per cui dona Amore 
Tormento in prima > e poi vergogna , e morte» 

Lunga è l* arte d* Amor , la vita è breve % 
Periglìofa la prova , afpro il cimento > 

Difficile il giudìzio e a par del vento 
Precipitofa l'occafione , e lieve . 

Siede in la fcuola il fiero Mafiro , e greve 
Flagello impugna al crudo ufizìo intento % 

PJon per vìa del piacer > ma del tormento . 

Ogni T)ifcepol fuo vuol , che s'alleve . 

Mefce ì premj al gajìigo ; e^ fempre amari 
I premj fono , e tra le pene involti , 

E tra gli pienti * e fempre fearfi , e rari • 

E pur fiorita è l'empia fcuola , e molti • 

Già vi fon vecchi , e pur non v'è chi ìmpari ; 
Anzi imparano tutti a farfi folti » 

Era 
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JEra n primiero Caos y edaWofcuro ' 

Grembo di luì ebbe il natale Amore > 

Che di/ppò quel tenebrofo orrore > 

Onde ì'e belle Idee prodotte furo • 

Tal nella mente mìa jofco » ed impuro 
Stamji in prima un'ìndìflinto errore y 
Quando Amor pur vi nacque > e alfuofplendorc 
Tojtp io divenni lumìnofo , e puro . 

JSlatovi (Amore > egli infpirò la mente 
Al depo del fovrano eterno Bello > 

Che foto y edin fepeffo ha la Porgente- 
e perche fempre iofojp intento a quello , 

Sempre voglìofo y e vie pìh fempre ardente ^ 

Pè vedermene in voi > Donna y il modello > 


Donna Gentil , per voi mi accende il cuore 
§lue gli non già > che dì fralezza umana > 
B^'ozìo nacque » e che vìen detto Amore 
Vagente fciocca y lupnghiera y e vana > 

*• Ma quell'eterno , che dì puro ardore^ 

Vanirne ìnpamma , e d'ognì vizio ilfana % 

E lo rinfranca , e dona a luì vigore y^ 

* Per gire al Cielo y e l'erte vìe gli fpiana • 
'Ammiro in prima il vofro bello eperno ; 

* . Trapaffopofcìa a vagheggiare ardito 

*' , Dì vojìrAlma immortale il pregio interno 
§luìndi fattomi [cala » e al del falìto 
Volgo il penpero a contemplar l’eterno » 

Che jol trovafi in Dio > bene infinito • 

; 
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*Doftne Gentili y devote d* Amore j 
Che per la vìa della pietà pajjate 
Soffermatevi un poco > e poi guardate y 
Se vè dolor , che agguagli il mìo dolore . 

Della mìa Donna rìfedea nel cuore , 

Come in trono di gloria * alta one fiate I 
IR Ideile membra leggiadre ogni beltate y 

S ne* begli occhi angelico Jplendore i ^ 

Santi cùfiumi , e per virtù baldanza : / , 

*Baldanza umile , ed innocenza accorta > 

E fuorché in ben* oprar nulla fidanza ; 

Candida fe » che a ben* amar conforta 
Avea nel fieno ; e nella fie cofianza : 

Donne gentili » quefia Donna, è morta 

K 

Chi ì cofieì , che tanto orgoglio mena , 

7*ìnta dì rabbia » e dì dìfipetto > e d’ira 
Che la fipeme in Amor dietro fi tira > 

E la bella pietà firette in catena ? 

Chi è Cùfici y che di furor s) piena 

Eulminì avventa , quando gli occhi gira ; 

E ad ogni petto , che per lei fiofipira , 

Il [angue fa tremar dentro ogni vena ì 

Chi ècofieiy che pià crudel y che morte y 
Dìfiprezzando ugualmente uomini y e Dei, 

•JMuove guerra del del fin J'ulle porte ? 

Jiìfiponde il crudo tAmor : §l^fia è colei » 

Che per tua dura inevìtabìljbrte 
Eternamente idolatrar tu dei • 

Tra 

\ 

■ by Goo^Ic 


9* 


.'RIME 


Tra t fieri venti d'utt crudele Inverno i ' '' ' 
Involta in cieco , e tenebrofo orrore j “ ^ • 
Corre la' nave mia nel mar d’ Amore ,9 

^l^ftfdrucHa-, e fem' alcun governo 9 
Se 'Vu^go in giro il guardo y io non dì [cerna x 
Donde pofba apparir luce » e Jplen dorè > 

C e mi additi la vìa , per ufcirfuore 
Dì quefio mar , nelle tempejle eterno . 
fi armi ben dì vedere errar vaganti 

'Relìque mìferabìli > e funejìe . \\‘ 

Di rot^e navi , e d’altri legni infranti • 
fi. pure Amor mi riconforta ; e in quefle 

cAcqt^e » mi dice » io fo condurgli tAbmanti 
In dolce porto colle mìe tempefte • 

jVezH occhi dì Madonna è s) gentile 
Tilor lo fdegno , e sì vezzojo appare > 

Ch’egli rafèmbra un’increfpato mare 
Dall’aura dolce del novello tAprìle . 

Se quefio mare alteramente umile * 

Lande movendo orgogliofette > e chiare 9 > 

Dafe refpinge , in vaghe fogge » e care » 

Ciò y c‘.e in luì fi posò d’immondo 9 e vile 
Tal di Madonna il vezzofetto fdegno 
D'ogni Amante rejpinge ogni defire » 

Che di !ua purità le Jembri indegno ; 

Ma Ja ben’ anco inferocir fi all’ ire » 

Sollevando tempefie ad alto fegno 9 
Se jommerger fia d’uopo un folle ardire • 

Aper- 
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Aperto aveva il parìamettto 'Amore 
X^ella folita fua rìgida Corte > 

£ già fremean falle ferrate porte 
L’ufate guardie a rìfvegliar terrore > 
Sedea (luelfuperbijfmo Signore 
Sovra un trofeo di frali > e l'empia morte 
Gli flava al fianco » e la contraria forte 
E ’lfofpìro , e 7 lamento appo il dolore . 

Jo meflo vi fui tratto » e prigioniero ; 

CMa quegli , allor che in me ie luci affijfe 
Mife uno flrido difpietato » e fiero 
lE pofcia aprì l'enfiate labbia , e diffe • 

Provi il rigor coflui del noflro Jmpero : 

E il Fato in marmo il gran deereto fcrijfe . 

Chi cerea la Virtà > fcbivì d^ Amore . > 

Le fiorite contrade > e i molli prati i 
P ercbe quell'empio lufinghier Signore 
Mille vi tende > anzi infiniti agguati • ^ 
Efe un'incauto , e giovinetto cuore 
Si ferma a refpirar quei dolci fiati 9 
Cb'olezzan quivi con mentito odore ; 
Reflano i vanni fuoi toflo invefcati • ' 
Allor le Maghe > cbe ivi fanno a gara 
Ben lo tarpano in prima e 7 ferran poi 
In tetro albergo di prigione amara ; 

Dove fenza fperanza Igiorni fuoi 
Piangendo mena , efuo malgrado impara 
Come tu conci > Amore » i fervi tuoi . 
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'Ameno èH calle ì e di bei fiorì adorno i ' 

Che guida aW antro del gran Mago Amore ? - ' 

Spiranti dgnor foavìtà d'odore I 

Aurette frejche a pià d'un fonte intorno . - j 

Ma giunto appena a quel mortai foggiorno > 

O volontario , o traviato un cuore > 

E la noia vi trova , ed il dolore , 

E colla noia , e col dolor lo /corno . 
lamie , Strigli Medufe , Arpìe , Megere - 
Se gli avveiitano al crine , e in fozzì modi 
lo prazian sì , che forfennato ei pere ; 

E s’eì non pere , con incanti , e nodi 
lo cofiringono a gir tra Vaine fiere 
Mo bofcbi a ruminar V empie lor frodi « 

Dentro al mio fieno addormentato Amore 
In un dolce letargo era fepolto ; 

Ma firepìtcfa la beltà d'un volto 
M'entro per gli occhi , e trapafsò nel cuore . 

E vi feo così frano alto remore 

Vedendol quivi tra le piume avvolto > 

Ch'ei fu ben tofto da quel fanno fciolto , 

E n'ebbe /degno , e ne ferbò rancore , 

Mon contro lei » ma contro me > che fono 
Dell'Albergo il Signore ; e già juo frale 
Mi drizza al fianco > e già ne /ente il fuono . 

Ma voi , Donna , cagìon del mio gran male > - 
Difendetemi almen per vofro dono ; 

Che naturai mìa forza a me non vale • 

La 
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ha beltà di Madonna entro il mio cuor» 
Pafiò così guerriera , e sì lo preje > 
Cbefenza eh’ et poteffe far difefe > 

Vi fìabilì la fignoria d’ Amore . 

tirannico allora empio Signore 
D’ogni bene a fpogtìarlo in prima attefe ; 
E pofeia un fuoco sì crudel •v'accefe » 

Che dura ancor quel maledetto ardore . 

E perchè l’alma a ribellar non penji , 

Tutte sbandì le fue potenze elei 
Commife in guardia alla follia de’ [enfi : 
E con modi fuperbi , indegni * e rei 
La cojìrin fe a pagar tributi im'menjì 
Di Jofpiri ì dì lagrime , e d’omei . 


Oggi è il giorno dolente , e quejla è l’ora , 

. Clje tufofìi ì 0 Signor , trafitto in Croce ; 
^uefìo è il momento , in cui per duolo atroce 
Dal J acro Corpo tuo l’Alma ujcì fuora * 

In quefio fiefjo le tue grazie implora 
Il mio lungo fallir con umil n^oce : 

Corri , pieto fo Dio , corri veloce t 
E il mio pentir per tua pietà rincuora . 

Oh mio Dio , tu ben fai , che mille volte 
In me Jvegliiifii il pentimento -, e poi 
Ebbi a nuovo peccar l’opre rivolte . 

Or tu , Signor , che il mio pentir pur voi i 
Mentre io combatto le mie voglie folte > 
Fermalo nel mio cuor co’ chiodi tuoi . 
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bella i nolll donna y e degna, 

'ijhe femore ho nella mente , nel penpete % 
Mi gulia il cuore in ogni mio fentiero » 

£7 cammin depro di Virtà m’ infogna » 
jB fe giammai fervida brama indegna 
Pur mi lupnga a traviar dal vero 
Calle di onore , ella con alto impero 
Meco non già , ma col mio frat p fdegna ; 

' 'Anzi ver me pietofa , a fe mi appella ; 

Ed in atto gentil m'addita in Cielo 
Quella , donde pendemmo > ardente fella ; 
Lafsà , mi dice ^ ricondurti anelo , 

E lafsà mi godrai tanto pià bella , 
§lmntopià parca dal mortai mio velo» 


§l^eirAmor , che del tutto è il Mafro eterno t 
£ che fece da prima opre sì belle , 

Jl Sol » la Luna , e tutte l' altre Stelle • 

Per far fede tra noi del fuo governo > 

Mirando in già dal foglio fuofuperno 
Vide » che l’uomo affuefatto a quelle 
^Bellezze , ornai pià non volgeva in elle 
Stupido il guardo > nè del cuor l’interno ; 

V Volle a fe richiamarlo ; e nuove cofe , 

E viepià belle , e pià fupende , e rare > • 
Alla vifa del Mondo in terra efpop : 

E quefe furon le divine , e care 

Bellezze dì Madonna , ove egli pop 
Inpn del bel , che in Paradijo appare • 

Gran 
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Gran misfatti commeli aver fapea 
Scapeftrato fanciullo i il cieco Amore % 

E della Madre a gran ragion temea 
Il provato più volte ajpro rigore , 

Gittojfi in bando , ed alla flrada ; e fea 
Con mille altri Amoretti il rubatore ; 

E vi fpogliò di quanto bene avea 
Il pellegrino mio povero cuore . 

Altro ben non avea , che in Ubertade 
Viver tranquillo » ed eigliel tolfe , e volle 
Farmi fervo in catena a una *Beltade ; 

A una Beltade sì proterva , e folle , 

Che dal feno ogni fpeme ognor mi rade > 

E fin lo fiejfo lagrimar mi toUe- 

Colle fue proprie mani il crudo Amore 
Barbaro fiJotomifia il fen mi aperfe ; 

E tratto fuora il povero mio cuore > 

Gli afpri malori fuoi tutti fcoperfe . 

Vide t che un lento » e fempre accefo ardore 
Tutte le fibre di velen gli afperfe % 

E vide feccbe » e totalmente Jperfe \ 

Le due Jorgenti del vitale umore * 

Vide la piaga , che altamente in lui > 

Donna » facefle tanto acerba > e tanto : 

Quindi rivolto olii minifiri fui , 

: è miraeoi mio » e mio gran vanto i 
Forza è delibarle mia » come coflui • 

^bbia potuto mai viver cotanto . 

* * 
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Tftìnguer ma* non credo U grande ardore » 

Che nel mìo fen barbaramente accefe 
§l^ldìfpietato incendiario tAmorty 
Che me per fcopo alla fua rabbia prefe - 
Se l’efche ardenti allontanai dal cuore t 
Pìà sfogato l'incendio al cuor s'apprefe ; 

E fe vi fparjt il lagrìmofo umore > 

Non rìntuzzollo , ami più fiero il refe . 

Se fuggir procurai daW empio loco > 

Dove nacque l'incendio ; allor m* avvidi « 

Che con me fiejfo io trafportava il foco . 

E fe in te , crudo Amor , con alti /Iridi 
Cerco muover piedate ; e tu per gioco 
M'accrefci il male > e poi di me ti ridi ! 

Sovra un Trono di fuoco il Dio d' Amore 
Stava fedendo » e vitenea fua Corte ; 

E fpalancate al Tribunal le porte > 

Spirava orgoglio in maejiofo orrore . 

Ordigni di barbarico rigore 

Da quei muri pendean lacci » e ritorte > 

E mille inciampi di contraria forte > 

E mille inganni di quel reo Signore • 

Curiofo defio colà mi fpinfe > 

Sol per vedere i efem'altro penfiero ; ' 

Ma un cieco laccio il folle piè m'awinfe • 

E n'ebbi un duolo sì diverfo , e fiero > 

Che dentro al cuore ogni potenza efiinfe y 
Sì dì me prefe il crudo eJlmor 1* impero . 

Nel 
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Nel centro del mìo feno H nido ba fatto > 

E pojìe Puova fue l'alato Amore : - 
Sfuim le cova y e già del gufcto fuore . 
Cento nuovi Amoretti efcono a un tratto . 
Pigola ognun di loroy e va ben ratto 

Il rojlro a infanguìnar fovra il mio cuore \ ■ 
Ed io ne fento un cosi reo dolore , • 

^ Che ne fon per l'angofcia ornai disfatto . 
'Altri Amoretti intanto efcón dall' uova > 

E con queijprìmì a pafcolar fen vanno » 

E l mio cuor non ìfcema y anzi s'ìnnuova . 
Grifagno Amor J barbaro Amor tiranno ! 
Gran barbarie è la tua , che chi la prova y 
Provi fen za morire eterno affanno . 


J^opo mille aver fatti afpri lamenti « 

E verfat o di lagrime un gran mare > 

Il fuperbetto Amore alfin mi appare y 
E sì mi sgrida in difdegnojt accenti : 

Ut che tanto ti duoli , e ti lamenti , 

^^ttte fpargì ognor querele amare ? 

Or non fai tu y eh' a voler bene amare y 
Sol vi s'arriva col foffrir tormenti ? 

Chi fu y dimmi y chi fu , chi fu mai quelli y 
(^e ti fpinfe all'imprefa ; e chi fu mai y 
Che ti fece adorar quegli occhi belli ? 

^ ^0 fai : 

E perche dunque me crudele appelli ? , 
^^ftejjo incolpa > e non Amor giammai • 

G j Co^ 
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Cofe del Cielo ài baffo volgo ignote 
Mi detta Amore alle mie glorie intento ; 
'Ma quejlo ingegno mio sì pigro » e lento 
A tanta altezza formontar non puote . 

JjO /occorre Madonna ; e in chiare note 
Gli dìfpiega d'Amor l'alto argomento ; 
Onde accefo di nobile ardimento 9 
Con un pronto volar l’aria percote 9 
Varca /opra le nubi , e tal f avanza > 

Che per virtù di lei giunger felice 
A ì mifterj più occulti a*ue fperanza . 
Forza dm volo a maggior volo elice > 

E maggior prende in rimirar baldanza 
Cofe , che in terra rivelar non lice • 


^^ìl’alta Donna , che nel cuor mi fede 9 
E che de’ miei penfer regge il governo 9 
E’ così bella , che del Bello eterno 
Ella fola quaggiù può render fede • 

/Jol puote immaginar chi non lo vede 
§1^1 fa degli occhi lo fplendore ejlerno ; 

vie più chiaro è quel candore interno 
Che nell’Alma purifìma ri fede • 

Oh gran bontà dell’increato Amore » 

Che un’Anima sì bella a me fcoprìo 9 
Che a venerar mi chiama il fuo Fattore ! 
Or fe tanto s’appaga il defr mio 

Mei mirar lei , e n’è contento il cuore 9 
Che farà in Cielo in contemplare Iddìo ? 
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, Già la Civetta preparata , eilfifehìo 
timore aveva, ed H turcajfo pieno 
*Jàì verghe infette di tenace vifcbìo > 
i E d’amorofo incognito veleno . 

{ E perche f offe a’ euor più grave il rifcbio , 

Lacci , e zimbelli racchiudea nel feno ; 

£ reti d’un color cangiante , e mìfcbio * 

Tutto lo zaino fito ingombro avìeno . 

£ quindi al befce ad uccellare ufcìto 
Il malvagio, e perverfo uccellatore , 

Prefe dì cuori un numero infinito . 

Altri uccife di fatto : altri in l* orrore 
Cbiufe di ferrea gabbia ; e a quefii unito 
Or piange , e piangerà fempre il mio cuore 

Vanerello mìo cuor , che giri intorno , 

notturna farfalla , a un deboi lume , 

Vi lafcerai quelle fuperbe piume , 

Onde ten vai si follemente adorno • 

Vilipendio per te, vergogna, efcorno 
In quel fofco fplendor fia , che s’ allume , 

£ fe non ai più, che propìzio un Nume, 
j Veggio nafcer per te I ultimo giorno . 

Volgiti a miglior luce , e guarda il Cielo , 

^ Che ognor ti mofira fue bellezze eterne , 

. E afe ti chiama con pìetofo zelo : 

' E pur quelle lafsh bellezze èflerne , 

Altro non fono , che un’ofcuro velo . 

Dì quel bello ìmmortal , ch'entro fi /cerne* 

G 4 De-* 
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De/ìo d'onore t e dì •virtù m'in fpra 

y cl/è del mìo cuor Donna , e -Regina 
E i mìei penperì , come l'oro » affina 
Nel ftto bel fuoco j e •verfo il del gli tira « 
Chi d'amare altamente in terra ajpìra , 

E un cor gentile ve lo /prona , e inchina y 
Venga a veder la fua beltà divina ; 

E fia beato > fe giammai la mira . 

Ben fia beato ; che nel fuo bel Regno 

Scontentezza ìnvìdìofa unqua non nafcei 
Contento è appien chi di mirarla è degno . 
Cosi del del Julle rotanti fafce 
Ogni fpìrto beato in bel contegno 
Gode per vi fi a , e nulla fpeme il pafce • 


Non così bella mai fi vide in Cielo » 

Nè sì bei raggi intorno al crine aduna , 
^^mndo ammantata del notturno velo > 

Per le celefiì vìe paffa la Luna ; 

Come cofieì , or che pìetqfo zelo 

La firìnge in vefie dclorofa > e bruna ; 
Sorge men lumìnofo il Dìo dì Deio > 

*Dalla negra del mar cerulea cuna . 

Tal forfè apparve nell'antico orrore 
La giovinetta luce > aliar che Iddìo 
Dalle tenebre in pria la traffe fuore : 
tSMa fe tanto cofieì muove fplendore y ■ 

P en fa quanto n'avrà y penfa y o cuor mìo y 
Di sì degna fattura il gran Fattore . 
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Cetra del grande Iddìo fon V auree sfere » 
Che s'aggirano in del con •vario moto ; 
Ma dì quelle armonie cotanto altere 
All'orecchio mortale il Juono è ignoto • 
Anzi all'alma ri fretta in le fervere 
Ritorte deU'obblìo nè meno è noto : 

Amor con lue dolcijftme maniere 
Tenta dì Jcìorla., e non lo tenta a voto * 
K^mor la fcìoglì e , la rìfveglìa i e accende 
Vn dolce in lei connaturai dejro 
Di chiaro udir ciò > che confufo intende : 
Cnd' ella poi lo jirepìtoCo « e rio 

Romor de'Jenf a racchettare attende > 

E cerca farjì più vicina a Dio • 


Vìncreatq , Immortale , alto Motore 
D'ogni bellezza è vìvo fonte , e fanto ; 

Ma lo nafconde a gli occhi noftrì un manto 
D'eterno ìncomprenftbìle fulgore . 

Ond'ei > che vuol , per un’immenfo Amore % 
Rìtrarcì al Cielo a fe medefmo accanto > 
Melle cofe mortali infonde alquanto 
Della bellezza fua , del fuo fplendore • 

Cosi vìftbìl fajji , e a noi fi rende 
eAmabil fempre , e della fua bellezza, 

I cuori , 0 Donna , dolcemente accende • 
^jfndì quejìo mìo cor voi tanto apprezza , 
Eercbe un raggio di "Dio in voi comprende $ 
E a contemplarne il hellO' in voi s'avvezza * 

SeU' 
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S enza portare altr*armi da ferire » ^ 

Sol con quelle degli occhi entra in battaglia > 

Madonna , {avvien mai » che un cuore ajfaglia» 

£ al primo ajfalto il voglia far morire . 

Folle è chi fpera dì poter fuggire > 

Ma più folle chi oppone o piajhra , o maglia ; 

Perche sì ratta a fulminar p /caglia > 

Che a un tempo vien la morte , ed il colpire . 

Dicon , che in Libia nell'ardente arena 
Regna un'angue perverfo , e sì pojfente , 

Che fenz'altrarmi cogli occhi avvelena . 
lo creder noi volea , e tra Ingente 
N'era fchernito : or dò credenza piena > i 

£ a tanta verità chino la mente • I 


§l^ndo io mi pop ad adorar cofei > 

(Così bella mi parve > e così vaga « 

Ch'io mi credetti di trovare in lei 
^l^l vero ben > che le nofìr' alme appaga . 
tJMa fol trovai > che in peri modi > e rei 
Ella al cuore mi feo così gran piaga , 

Che traendone in duolo i giorni miei > 

*Un diluvio di pianti il fen m'allaga . 

Così talor fovra un parilo prato 

Stendep all'ombra un paforello , e crede 
§ltùvi trovar dolce ripojo > e grato : 

CA'la una ferpe crudeli ifb’egli non vede % 

Tra* pori afcofa in un maligno agguato » 

Con puntura mortale il Jen gli pede* 

Di 
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> Di gran Corte Reai tu pur*andrai 
Ad adorar gl’ imporporati jcanni 9 
Pazzerello mio cuor » tra mille affanni , 

Tra mille (lenti , e tra ben mille guai : 

Pur caro alfine al tuo Signor farai : 

P baldanzofo in fui fiorir degli anni > 

Superati degli emuli gl’inganni , 

Gli emuli fiejjì al piede tuo vedrai . 

Darai le vele a una più vafla fpeme > 

P grazie immenje in fu i defiri tuoi 
Fortuna , e Amor diluvieranno infieme . 

Verran per te fin da i confini Poi 
^ Delizie , e luffi > e dalle Godi efireme 
Gran t efori a tuo prò verranno : e poi ? 

li. 

Poi di Morte cadrà quel ferr eo telo » 

Forfè in giorno non tuo » che il tutto rompe » 
Che gioveran tanti trionfi , e pompe » 

Se fia ) mefchìno > che tu perda il Cielo ? 

Lieve perdita fia , fe fquarcia il velo 
' Terreno , e il tuo vital morte interrompe s 
Lieve perdita fia , s’ella corrompe 
Tuoi fiori , e frutti col mortai fuogielo : 

Lieve perdita fia , fe in cieco obblio 
Tue glorie $l tempo a divorar fen viene 
CoU’infaziabil fuo dente natio . 

Somma perdita fia perder quel bene > 

Che in del fi gode , nel vedere Iddìo : 
Pazzerello mio cuor t penfaci bene • 

Ape 
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'Ape gentil > che intorno a quejie erbette 
Sburrando t'aggiri a fugger fiori , 

E quindi nelle indufiri auree cellette 
Fabbrichi ì dolci tuoi grati lavori ; 

Se di tempre più fine > e più perfette 
Brami condurgli , e di più frefcbi odori ; 
Vanne a i labbri , e alle guance amorofette 
Della mia bella , e difdegnofa Glori . 

Vanne, e quivi lambendo audace , e /corta p 
Pungila in modo , che le arrivi al cuore 
Vafpra puntura per la via più corta . 

Forfè avverrà , che da quel gran dolore 
Fila comprenda quanto a me n'apporta , 
Ape vìe più maligna , il crudo Amore . 


Tra l'atre vampe d'alta febbre ardente 
Geme affetato entro all'odiofe piume 
Fanciullo infermo , e fi raggira in mente 

V ingorde brame d' afforbirfi un fiume . 

Se quelle vampe mai refianofpente 

Per virtù d'erba , o per pietà Sun Nume , 
Avvien , che fano egli nè men rammenta 
Del già bramato rio l'ondofe fpume . 

Tal' io , cui già di fitibondo ardore 
Per la voftra beltà , Donna m'accefe 
L'anima inferma il difpietato femore i 
Or che lo /degno infinità mi ha refe 

V aride fibre , io non ho più nel cuore 
^t^l defio i che di voi già si mi prefe • 
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Scevro de* fenft dal contagio » e fetolto 
Dentro a quejìo mio Jeno alberga Amore ? 

E tal , qual’ et vi fu da prima accolto 
Purijftmo conjerva il fuo candore . 

Tafsò » noi nego , per l’infetto , e Jlolto 
Inarco de* Jenft a penetrar nel cuore ; 

Ma non puote uno fpirto ejfer mai colto 
Da immondo , e reo material malore . 

B quindi avvien , ch'io v’ami , e ch’io v* adori * 
Donna gentili benché fmarriti abbiate 
Del mortai voflro bello alcuni fiori . 

'Amo il bello immortale » e quelle innate 
Grazie dell'alma , che da’ fammi Cori 
J^ello fcender quaggiù vi f/tron date . 


Per liberarmi da quel rio veleno , 

Veleno a tempo » che mi diede Amore > 
D’antidoti pofjenti armo il mio cuore > 

P ne guernifco efiernamente il feno . 

*Di gran fiducia , e di jperan za pieno » 
Rammento all'alma il prifco fuo valore ; 
Ed ella accefa del nativo ardore > 

Tenta d" imporre a sì gran male il freno » 
Chiama in aiuto fue potenze > e fanno 
^luanto mai far fi può , tutte con lei > 
Per riparare al già vicino danno . ^ 

Ma che prò ì Se i miei fervi t i fenfì miei % 
Subornati da Amore > ognor mi danno 
Muovo veleno , e d^ mìo mal fon r^i-ì 


Digitized by Google 


no 


RIME 


1 


' U dardo ì ch(f fio filjo entro il mìo fefto , 
fu tratto da cercocebi traditori , 
O'ejbno H fonte > ove gli arcieri Amori 
Conjervan tutto quanto il lor veleno ^ 
Allor gli fpirti mìei vennero meno 
Fer gli frani accerbìjpmi dolori ; 
Equaft ujcìto dì me fìejfo fuori > 
lo non ebbi pili mai un dijereno 
Colfe dittamo in Ida , e panacea 
Mano gentili cb'ìl vele nufo frale 
Sveller dal feno per pietà volea ; 

Ma non fece altro , che ìnafprtre il male > 
Efeo la doglia si maligna , e reai 
Che nè men chi la feo , fanarla or vale » 


ta bell' Anima vofra i oVenna altera y 
M acque nell’alto , e fempr e immobìl Cielo 
E difeeja tra noi dì sfera in sfera 
D’un gentil fi ve fi corporeo velo . 

§l^le al nuovo apparir di Primavera 
Mofra fedendo in fui materno flelo 
La candidezza fua pura , ed intera 
Giglio non tocco dal notturno gìelo ; 

Tale è il candor del vofro frefeofeno ; 

E nelle guance odorofette » e belle 
Spiega la rofa il fuo colore appieno . 

Ma negli occhi » che fon d' Amor facelle » 
Traluce lo fflendore almo » eferenOi 
Che portafie con voi fin dalle felle % 


\ 
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J^elPaJfetato mìo fervido feno 
Serpentello orgogliofo Amor t' aggira ; 

E à'ogn'ìntorno dalle fauci fpira 
Il mortìfero fuo caldo veleno . * 

Il cuor I che fe ne /ente ornai ripieno » 

A trovar refrigerio indarno afpìra ; 
Perche quel ferpe pià ne monta in ira , 
Ed il mìj'ero cuor pià ne vìen meno • 

Se gli occhi miei per la pietà > che m'anno » 
Verfan dì ftìlle lagrimofe un mare t 
Pià Jì rinforza laffetato affanno : 

Perche le rende pià falmajhre i e amare 
Il lumino fo fcìntìllary che fanno 
Del mio bel Sol l’ardenti luci * e chiare • 


Oltre Vufanza fua, un giorno Amore 
. Sembrò farjt ver me tutto pìetofo ; 

E mirando le piaghe del mìo cuore > 

Taci ) mi dìffe , che averai rìpofo . 

Io tacqui , e taccio ; ed il mio gran dolore 
. Idei profondo del fen tengo nafcofe : 

E taccio in modo , che dal petto fuor e 
Vn fol fofpiro tramandar non ofo • 

E tacerò ; ma pur’alfin vorrei , 

Dopo un sì lungo » e tacito martire % 

Il ripofo vedere a’ giorni mìei » 

Temo , che il falfo Amor voleffe dire . 

Con empio inganno % che ripofo avrei , 
/don dalla Donna mia » ma dal morire • 


II» 


RIME 


Or che d'intorno al cuor freddi penfteri , 
Fiancheggiati da gli anni » alzan difefe $ 
Che tenti Amore » e qual •vittoria /peri 
rielle contro di lui nemiche ìmpreje ? 
Indarno » Amor , gli audaci tuoi guerrieri 
S'accingono a portar le prime offefe ; 

Che del tempo il rigor tutti i Jentieri 
Con ripari di gel chiuj'e , e contefe . 

Cosi folle io diceva : e JpenJìerato 
Tra i gelidi ripari il cuor dormia , 

D/ non prudente confidenza armato , 

Ma quel gran ghiaccio agevolò la via 
D’ Amor a una forprefa : e lo fpietata 
L'alta rocca del cuor ebbe in balìa * 


Vi fitto verno in temporal gelato 

Trovai Amor mezzo da freddo eflinto > 

Ignudo , /calzo , e di pallor dipinto , 

Senza la benda , e tutto fpennacchiato i 
E vedendolo allora in quello fiato , 

Da una /ciocca pietà pre/o , e /ofpinto > 

Io m'era qua/ a ricettarlo accinto , 

Del tiepido mio /en nel manco lato . 
tIMa quegli altiero , e di /uperbia pieno > 

•* JR-ivolto in me con g;ran di/petto il guardo > 

, Di fo 'co/o m'zi/per/e atro veleno : 

* Sentii poidij/ti come avvampo i ed ardo 

In mezzo al ghiado , e come fuoco ho in feno : 

E via /parendo » mi colpi d’ un dardo • 

¥ 
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Uff popol fehaggfo > etttro del cuore 
Vivean lìberi , e Jcìoltì i mìei penfieri ; 

E in rozza Ubertade incolti y e fieri y ' 

Nè meno il nome conofcean d' Amore . 

^mor fi moffe a conquìfiargli ; e il fiore 

Spinfe de* forti Juoi primi guerrieri^ ^ 

£ degl' ignoti ìnojpiti fentieri 
Superò coraggìofo il grande orrore . 

Venne , e •vìnje pugnando : e la conquìfia 
A *001 y Donna gentil , diede in governo ; 

A voi y per cui tutte fue glorie acquifia ; 

Voi dirozza fi e del mio cuor l' interno » 

Ond’io contento , e internamente » e in vifia , 

V antica libertà mi prendo a jcberno . 

I 

dove orgogliofetta a metter foce 
Gìugne la Pefa entro al bel letto d’Arno > 

Amor mi trova > e con fuperba voce 
Mi fgrida y e dice : tu mi fuggi indarno : 

Portar convienti l’amorofa. croce > 

Ancor che tu ti fia pallido , e fcarno . 

Fuggì pur quanto fai , fuggi veloce ; 

Senti y come nel cuore i dardi incarno . 
pur fempltce feì > fe tu ti credi , 

Che in quefie jelve , e tra romita gente • ’ 

^mor non fia , Jebben’Amor non vedi • 
luogo non v’è dal Juo poter ejente ; 

E ti diran > s’a quefii bofchi il chiedi % 

(Ohe dove et più fi cela > è piU pojfente . 

t 
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Jduftco è Amrt • 'Alle celeftt sfere ; 

Le Divine armonie gran Majlro infegna $ 

B primiero motore alberga > e regna 
Tra le beate confonanze altere : 

Bfe dal Cielo egli mai fcende > e fere 

Quaggiù coll’arco una bell’ Alma > e degna t 
In quell’ Alma felice imprime > e fegna 
^j^lle armoniche Jue dolci maniere • 

Bùi’ accende i e ù l’infiamma ^ ch’ella 
' Altro non ha , che un’immortal defio 
Dirifarfi più vaga y e vgnor più bella; . 
Per tornar colafsù donde part io > 

Ad afcoltar nella fua propria fella 
J concenti d’ Amore intorno a Dìo . 


Amor y ch’è mio nemico > una batta^ia 
D’ amorofi penfier mi fveglia in feno » 

B invano armata la raggion fi fcagUa . 

Per ricondur quei follevati al freno» 

Già temo , che del cuor la rocca afjaglia ; 

Già muover Cento de i defirì il treno ; , 

B il cuor ù fe n’attrifa , e fen travaglia % 
Ch’io credo certo » che verranne meno » 
Amor pur grida ad alta voce Guerra t 
Guerra fopra coflui : gran premio attenda 
Chi primiero il conquide > e chi l atterra » 
Bs’ altro non fi può > tofio s’incenda 
§1^1 forte y dove il viver fuo fi ferra j» 

O ch’il fuperbò a dìfcrezìon s’arrenda * . 
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Jn agonìa dì morte era il mìo tuore t ’ 
^j^ndo la fpeme a rinfrancar lo venne S 
E feco venne una virtù d' Amore > • 

Che a vìva forza in vita lo rattenne» 

Ma non ejìinfe quell'antico ardore > 

Che fempre mai la pgnoria vi tenne ì 
Anzi ch'ei racquìjlò nuovo vigore > 

E dall'aura vit al più forza ottenne 
Crudel Amor , Nume crudel > e fiero » 

Chi può comprender mai le fìrane tempre - 
T>el Regno tuo » del tuo sì firano Impero ? 
Deh lafcia ornai , . che il viver mìo fi fiempre \ \ 
P erch'io provo un'Inferno e vivo > r vero » 
Mentre morir non pojjò t ed ardo fempre . 


Sefia mai , che t'annidi entro 7 mio petto 
E uorchè quel , che per voi m'infiamma , ardore» 
Gentìlijfima Donna , io prego Amore » 

Che delvofiro mi privi inclito affetto ; 

E che af degno m'abbiate * ed in dijpetto » 

Anzi in odio crudel» ed in orrore » 

E che m' affigga > e martorìzzi il cuore 
Ogn' altra Donna , che vi avrà ricetto . 
cMa quefiì appena io fcìolfi audaci accenti » 

Che mofirommi un bel volto , e un vago feno 
Amor rìdendo , e due pupille ardenti . 

E di novello ardor si fui ripieno. 

Che non fia più , che il primo ardor rammenti ; 
Così l'uom cadi » e sì ragion vien meno . 
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Coltomi al laccio di fite luci ardenti 
Coflet mi cbiufe in rea prigione il cuore % 

E dìello in guardia al difpetato Amore > 

Che di lagrime il pafce » e di lamenti . • ^ 

guanti inventò giammai Jìrazj » e tormenti 
^T)’un rio Tiranno il barbaro furore y . ; 
Tutti ei fofferfe in quel penofo orrore > 

"Dove ancor mena i giorni fuoi dolenti l 
JS/è Ibamparne potrà » perche quel fiero 
Amore ha pofti a cuflodir le porte 
Tutti ì minìftri del fuo crudo impero • 

E de’ Cuoi ceppi , e delle fue ritorte * . .. . 

S’io ben comprendo interamente il vero » -, 
Ha nafcojie le chiavi in fieno a morte . 


Era r animo mio rozzo , .e felvaggio * 

> /iivvoltoinfiofico y e nuvolofo orrore % 

E da un gelato , e f qual li do rigore^ 

Lungo foffria di Jìerilezza oltraggio • 
Della *Beltade al luminofio raggio 
Depofie in prima il ruvido fiquallore ; 
Produce poi qualche non rado fiore , 

^l^l fuole il prato al cominciar dì M. tggio 
Venali caldo d' Amore ; e i primi fratti 
Fè naficer da quei fiori ; e ben gli avriu 
In dolce ancor maturità con datti • 

Ma follevata dalla Donna mia y ^ ■ 
pece invanirgli interamente tutti 

Vna nebbia cradel dì gelofta • 
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Era difpùftaVefca, ed il focile, 

P er defiar nel mìo feno un dolce ardore 
Sol vi mancava qualche man gentile > 

Che battere la felce in mezzo al cuore . 
^Imndo Madonna alteramente umile , 

^yer me jì fece in compagnia d' Amore ; 

E colla bella man non ebbe a vile , 
oprarmi dal fen qualche favilla fuore . 

Ma sì ratto l'incendio allor s'apprefe, 

E sì vajlo } e sì fiero , e sì firìdente , 

Che tutto il feno ad occupar fi fiefe 
'Ab , eh' il fuoco d' Amor ferpe talmente , 

Che quella ifiefia man , ch’ìn pria lo accefe , 
A frenarlo dappoi non è poJJ’ente^ 


Io cerco indarno d'ammollir cofiei , 

Ch'è pià crudele d’ una tigre Ircana , 

Ed ha penfieri sì fuperbi y e rei. 

Che per placarla ogni umiltade è vana . 

Cofa non V è y che fia piit grata a lei » 

Cb ilmoflrarfi ver me tutta inumana 
Saae veder dagli occhi miei 
Sgorgar di pianto un' immortai fontana ; 

Per eh in quella fi [pecchia y e i raggi ardenti 
*T)egli occhi fuoi v’imprime , e tornati poi 
Refiejfi nel mio cuor vie più cocenti • 

Ma non ti bafia , o fiera Donna , e vuoi 
Anco render palefii miei tormenti 
Coli empia voce degli fcherni tuoi .. , 

^ • Amor 
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Amor , tu la .•vuoi meco ; e non t* appaga 
Condotto avermi > ove condotto m’ai : . 

Ti{ la vuoi meco ; e non ti Jàzj mai 
Di rinnovarmi al cuor l'antica piaga • 

Se la tua voglia del mio pianto è vaga , 

Mira crudeli quanto n'bo fparjo ornai i 
Mira crudel , che al mormorar de' lai s 
^^Jlo povero fen tutto s'allaga • 

Che vuoi tu più da me ? vuoi tu > ch'io mora ? . 

Eccoti il J’eno , eccoti il feno ignudo * 

Che del mìo non morir s'ange » e s'accora ; . 

Strazialo quanto vuoi > Jìrazialo ognora ; 

Ma falva almen , barbaro Nume , e crudo ^ > 

L'immagtn di colei , che vi s'adora • 

Correjùperha , e poderofa nave 

Eer l' ampie vie dell'Ocean profondo * 

E d'altiere fperame onufla , e grave t 
Torta i tejori fuoì a un nuovo Mondo t 
Le arrìdon gli ajìri fcintillando > ed ave 
Con amica corrente il mar fecondo ; 

Gonfia le vele un ventìcel foave » 

Che fa più lieve del gran legno il pondo • 

Ter colpa intanto Sun fanciullo audace > 

Che alla fulfurea polve appre/fa un fuoco 9 
In fubitanea fiamma ardey e fi sface • • 

Stólto fanciullo Amor tal per fuo giuoco 
Jncendiommi il fen » quando era in pace ; 

E pur gli fembra d'aver fatto poco . 

Non 
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l^on è medico Amwe t e r*#/ rifatta 
Gli amorQji talvolta ajjpri malori % ' 

La Jua maniera è si crudele , e frana % 

Che fa fovente inorridire i cuori . 

/tozzo in arte non fua ; rozza » e villana 
Rende un'arte gentile , e in grandi errori 
Viepiù fempre ì' involge y e mai non fma% 

Se nen a forza de* pìà rei martori . 

Oh <iuai calici orrendi > atri > ed amari 
A un cuore infermo tracannar conviene , 
/rima che Amore a ben curarlo impari ! 

Oh come tardi impara ! e fè mai viene , 

Ch'eipur trovi ad un mal pronti i ripari > 

Dal cieco cafo % e non da Uti proviene . 

> • 

» 

Lo vidi un giorno quel crudel d^ Amore 
Per la forefta affaticato , e fianco » 

Coli* arco in mano , e la faretra al fianco » 

In abito leggier di cacciatore . 

Tutto quanto grondava dì [udore , 

Nudo mofirando il defiro lato » e ’/ manco % 

E fi dolca di non trovare unquanco > ' 

Per ri fiorar la fete , un frejco umore > 

Jo ) pietofo y gli offerfi il pianto mìo » 

Chcy febben caldo, e forfè amaro alquanto i 
Era più proprio d* ogni fonte , o rio , 
tjMa quei , che porta d*ognì Tigre il vanto , 
Ferendomi d* un dardo acerbo , e rio , 

V iglìo il fangue , gridò , non vcgUojl pianto • 

- ' H 4 Se 
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Se nulla io fono » è per •uìrtìi d' Amore i 
Che di rozzo mi tolfe a far gentile > 

Sl^ndo degli anni miei nel •verde Aprile 
Entrò porgli occhi ad abitar nel cuore • 

Egli mi fu Maejìro ; egli in orrore 
Mìfemi ogni penfier fordido , e vile ; 

Egli addolcì quel mio sì crudo flìle , 

E quei verjf , che un dì faranmi onore • 

Ei fu » che follevò mia mente altera 
Al depo dell'eterno ; e la condufje 
/ Cieli a contemplar di sfera in sfera . 
Eglifolfuy che nel mio cuore addujfe 
Brama di gloria non mortai , ma vera ; 

E fe nacque in me gloria , eì la produjfe • 

l 

/ 

*Della mia Donna efce dagli occhi fuore 
Vn certo fpiritel tutto dì fuoco > 

Che pacandomi il feno , entra nel cuore > 

E vi s'annida come in proprio loco . 

Quindi rifveglia un sì penofo ardore y 
lOhe r anima mi frugge appoco appoco ; 

Ed io y qual nuovo martire d' Amore y 
Son dal volgo derifo » e mefjo in giuoco 
p rinforzin pur gli ardori > e i danni 7 
Si rinnuovi lo fcherno y ed il martire ; 
Crefcan l'angofce pur y crefcan gli affanni • 
Perche i favj di me potranno dire : 

Coffui beato ! fe nel per degli anni 
Per sì bella cagìon faprà morire . 

ARE- 
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Q V^a negli ozj fu 9 i Mole eminente 

Érfe l’AreJe Eroe j Reggia ài Flora » 
Del genio juo ^ che il fecol noflro indora » 
Memoria eccelfa alla futura gente . 

Ferma il piè * Pa ffaggero t e rì‘verente 
L'amena maeflf Jìupido adora : 

Mira come negli ozj ei mofìra ancora 
Le magnanime idee della gran mente • 
Gìàfuperboy Cefanoy io ti difcerno y 
Opra immortai di mille fabbri indufìri t 
A par del nome fuo vìver' eterno . 

F non fapranno i più rimoti lujlri , 

Se dell' Areje Eroe > del tempo a fcherno $ 
Pur più grandi le cure , o gli ozj illuflri • 


tSMeffagiera de i fior » nunzìa d' Aprile » 
De' bei giorni d' Amor pallida Aurora 9 
Prima figlia di Ze firo , e dì Flora > 
Prima del praticeì pompa gentile : 

S'ai nelle foglie il bel pallorfìmile * 

Al pallor di colei , che m'innamora 3 
Se per immago fua cìafcùn t'adora > 
Vanne fupe^a , 0 Violetta umile * 
Vattene a Lidia , e dille in tua favella » 

Che più fiimi degli ofiri i pallor tuoi 3 
Sol perche Lìdia è palli detta anch'ella • 
Con linguaggio d'odor dirle tu puoi : 

Se voi » pompa d'Amor , fiete sì bella , 

. Son bella' anch'io , perche fomiglio a voi • 
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Stuefto hojho. rombo % ovo s*afioMdc 
uggita da ì tumuli amabìl pace : 

^^Jio placido rio , che fra lejponde 
J\Jon s'ode mormorar > ma pajfa , e tace ; 
' dalfìbUar d'aure , o, di fronde , 

Dal garrire importun d* augeUoquace 
Or non rotto fiUnzto > ok qual m'infonde 
Dilettevol ribrezzo , orror , che piace ! 
Fra quefl:' ombre folingo all'aer fofco , 

Vna pen/f » c'ho in fea v(%lio far chiara > 
Che fedel fegretario io lo cono/co : 
fy]Fa no ; fta muta la mia pena amara : 

E non fenta U filenzio., il rio > nè 7 bofce 
Turbarp dal mio duol pace sì cara . 


Deh per pietà chi la mia fiamma ammorza > 

Che mai. non mi confuma > e m'arde fempre ; 
Onde mi fembra in sì penofe tempre 
Fatta immortai quefia mia frale fcorza ? 

Fer eftinguere invan L'ardente forza , 

Fia , eh’ in acqua di pianto il cor fi fiempre ; 

fia , che coll’età l'ardor fi tempre . 

Che quanto invecchia più , pià fi- rinforza • 
Non fo , come bafìante il cor riefea , 

A nutrir sì gran fiamma , e appoco appoco 
Non manchi in me la vita , e *l fuoco crefea • 
Morte , ed Amor , voi per pietate invoco : 

Fate , 0 debile il fuoco , o debil l’efca , 

F manchi , o. ’l fuoco all’ efea , o l'efca al fuoco . 

Sen- 
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Sento y che reta mìa da primavera 
Ornai Jen pafìa alla fiagìone efììva » 

Che di jet lujìri aW ultifti anno arriva 
Grave per cure « e per pa '^ar leggiera . • . ‘ , 
X^el mezzo io Joff di mia vitaCcarriera , 

^^ndo del pondo fuo l'anima fcbiva « 
Ritornando alla jìella y onde deriva » 
ìslon mi fi faccia notte avanti fera . 

E vivo ancora in amorofi affanni y . . 

E invecchierò nel giovanile ardore y 
Portando il primo fuoco a gli ultim'anni • , 
Che J'o ben' io , che chi ti fegue » Amore > 

Tra fallaci promeffe , e veri inganni » 
fa d' una vita breve un lungo errore • 


Poiché falifii ove ogni mente afpiray ' 

Donna in me col mio duolo io mi concentro 
Anzi più forfennato in me non entro y 
Che cercandoti ancor l'alma delira - 
Ben dì lajsù , come il mio cuor fofpir a > 

Senza chinar lo /guardo , il vedi dentro 
A quell* immenfo indivifibìl centro > 

Intorno a' cui l'eternità fi gira . 

Ma perche dì quell' alme in Dio beate 
Affetto uman non può turbar la pace % - 
// mio dolor non ti può far pìetate . ' 

Pur m'è caro il dolor , che sì mi sface S 
Che fe tu 7 miri in quella gran beltate » 
Senz'e fjer cruda $ il mio dolor ti piace • 

Stra- 
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Stramganza à*an fogno ! A me parca 
La mìa Donna allo 'nferno , e feco anch'io i 
Ove gìuftizia ambo condotti avea , 

Per gajtigare il fuo peccato > e il mio . 
Temerario peccai ; rbe ad una Dea 
D’alzarjt amando Jl mio penpero ardìo ; 

Ella cruda peccò , che non dovea 
Chiudere in fen sì bello un cuor sì rio - 
J^Ia neir Inferno appena e fer m'avvifo , 

Che mi parve cangiarp in un' momento » 

O Dònna , il nojiro Inferno in Paradifo» 
Tu lieta mi parevi , ed io contento : 

Io , perche rimirava il tuo bel vìfo ; 

Tu j perche rimiravi il mio tormento . 


Ho di me peffo 'una pietà t) forte , 

Che mi fa lagrimar lo fato mio , 

^mlor ripenfo al giovami depo , 

Amore accefe , e fpegneràfol Morte . 

Sono in fofeo fentiero , e non ho porte , 

Che mi guidino al porto , ove m'invio ; 

Che quelle luci , onde me pepo obblio , 
tAltrui liete jplendendo , a me fon morte . 

Già mi lafciò la jpeme , e meco ancora 
Solo ho il cieco depo nel cammin tetro , 

Che vuol > che feco io viva > e feco io mora . 

LalJ'ol e in quefo Jentiero io non m'arretro 
Per ritornare onde partj ; che fora 
Troppo lungo cammin tornare indietro • 

Voi, 


DIgitized by Googli 


DI ARE2IO GATEAnCO: 


**y 


Voi , cbefovente ilgìovenìl dejìo 
Spiegar m’udifie in amoroji accenti > . 
S* ancor rimbomba il fuon di quei lamenti ; 
"Date al mio vaneggiar pietofo obhlio . 

Sia Trino > edun -, fia Creatore Iddio j 
Vom nel fen di Maria mortai diventi ; 

Or farà fra i trionfi » e fra i tormenti 
Sacro foggetto alla profana Clio • 

Cangia fuojìile il canto a Dio rubello , 

Che fpeffb erro » ben lagrimando il dico x 
Pure Terrori quando fi piange , è bello» 
Il Ciel m arrìda » e con prodigio amico 
O m'infonda nel cuor [pino novello > 

O mi cangi nel fieno il cuore antico , 


^l^to perfetta fia V eterna Cura , 

^Che Tejfer ù perfetto altrui comparte ? 
Che di nulla fè tutto , e con tant’arte 
Fabbricò gli elementi y e la natura ? 

Va i chiarì effetti alla cagione ofcura 
Ben può debile ingegno alzar fi in parte 
Ma fon tante bellezze attorno fparte 
Ombra dì quella luce > e non figura . 

Ma y fe tan^'alto Angelico intelletto 

Per fe fleffo non poggia , indarno io penfio 
Talpa infelice a si sfrenato oggetto . 

P ure i fo * che sì bello è il Bello immenfio • 
Che ) fe mai foffe in lui , fora difetto 
^^nto qui di piU bello ammira ilfienfio . 
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£ /otto tl freddo * e Cotto il clima ardente » 
Oltre airultìma l^ule » e r Oceano , 

E dovunque fio luogo * hvi p fente 
La gran poPà , Signor > della tua mano • 
Ter fuggirti Davitte il Re dolente . >. 

Or l'Inferno . ora il del ricerca invano : 
Al tuo /guardo divìn tutto è prefente ; > ^ 

Dal tuo braccio divìn nulla è lontane . 

La materia , e la forma ìnpeme allacci : 

Ma fempre il fral compojlo , alpn rìdatte >'* 
Se l’abbandoni tu , fcioglte quei lacci • 

Jl tutto fenza te fora dìfrutte : 

Di te riempi il tutto , il tutto abbracci : 

Jl tutto in te p trova > e tu nel tutto . 




f 


Eterno Sol , che luminofo e vago » j 

Sei troppo fofco allo *ntelletto mìo > 

Di j come lei di te medefme pago « • \ 

E tre Tenone una gran mente unto ? * 1 

In te /pecchi te pefjo » e d'arder vago j 

DeU'immago » che formi è il tuo depo ; 

Ma non men di te peffo è Dio l' immago » 

, Mè men l’ardore > onde tu l'àmì > è Dió • ' 

Così tu fatto trino egual ti miri » V . \ 

E quella immago > e quel beato ardore > , 

Che generi mirando i amando fpiri» 

Jn tre lumi dipinto è il tuo Jplendore i 

Come dipinta in tre colori è un'Irì , • ‘ ’ 

E fei tu J'olo Amante , Amato > Amore . ^ 

All' I 

^ ' ' 

' • • ) 
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tàftfaltc jale , 

^ \ il forma ; 

rot coljoffio dt^vtn d alma immoHale 
SJmil'afe, queiia vii mapi inferma, 
indi con bel mi fiero ei fa , ebe dorma -, 

^ dal fuo fianco un'opra eguale % 

Donna gli dà di pellegrina formaci 
Donna , eterna cagìon del noflro male ; 
Godea vita immortai , gran fenno , e pace 
In dolce albergo , ove trovò il defio 

oneflà ne giova -, e piace 
^pn , tallo , lo inganna un Serpe Ho : 
legge offende, e follemente audace 
òffa men d'uom per farfi t^ale a Dìo . 


! 

Maria , nè prova ! mòli , 

pena preferitta al peccar noffrot 

Evotjerbafie intatto il candor voftro 

immrtali . 

f ajjan del S ol per vetro i rai vitali , 

tf/Ar/?/ dimoftfo ? 

^l tajcia della madre intero il chìofìro , 

> ha L natali . 
Dio di mortai gonna > 

^gj^ *fdto Signor ffrvo rinafee , 

E l umil Madre fua del Ciél fa donna . 

p 17 Ì^ Donna ; . 

rerebe tu l creda un Dìo di Vergìn nafee . 

Non 
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jVb» fcenda nò dal femptterno regna 

fer vendicar Gesù fulmine , e tuono , | 

/^è 7 Guerrier « che domò l' altero Ingegno > 
Ch'erger volea full' Aquilone il trono . 

^e porge il Dio tradito a laccio indegno 
1:0 J aera man > che d' ogni ben fa dono > 

Vuole inulto /off rir barbaro fdegno y 
Già Dio delle vendette , or del perdono . 

^la tu di lui feguace > o Coro eletto > 

.Perche non rechi aita al tuo Signore 
In duri nodi incatenato , e fretto ? 

Mira ignobil perfidia , e vii timore : 

Altri fenfugge > e fenza cuore ha il petto : 

Altri lo Jegue > e fenza fede ha il cuore . 

Dunque muor tra gVìnfamt il Gloriofo ? 
pofla in mezzo de gli empj è L'innocenza ? 

^ml mijlero del del la provvidenza 
Sotto l'ajpra figura ha mai nafeofo ì 
Giudice àfftfo in tribunal penofo 

Pronunzia altrui la difugualfentenza : 

Ed y 0 fomma giufìizia , o gran clemenza j 
Altri 7 prova fevero y altri pietofo . 

Tal' egli feenderà dall'alta sfera , 

§luando il tempo fia giunto all'ora e frema » 

A divider il Mondo in doppia fchiera y 
^al'èla fpemetuaì qual'è la tema ì 
Mira alla defra , o Peccatore > e /pera > 

Alla fini fra > o Peccatore y e trema . 

Sen- 
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S Entì 1 Guerrìer dì Dìo > CampÌQn del filato , 
Al cui valor fovrano 

Dì glorie , e dì fperanze è gonfio il Tebro ; 
Sentì > 0 invitto terror del gelid’Ebro j 
Cut già dalla tua mano > 

Piti che dal gel natio j fcorgo legato c 
Sentii 0 dal del dìfcefo Angelo armato : 
*Benè rozzo il mio Jìil > ma rozzo puote 
Meravìglie fceprire altrfii nafcofe ; 

E fovrumane cofe 

Di te ridir' anco a te fieffo ignote . 

Senti i ofpemé del Mondo ; e mentre io parloi 
Prendi un breve refpìr . Senti , o gran Carlo- 
A te bambin nella fatai palude 
Del regno della Morte 
La madre non temprò /alma immortale ; 
PJèfpada l'Etna al tuo gran cuore eguale 
^ Adamantina , e forte 

Ti fabbricò fu favolofa ìncude , 

Ceda menfogna al ver , ceda a vìrtude . 

Il tuo gran cuore i o Carlo t il tuo gran cuore 
Bafìa al fen per usbergo i edallafalma 
\ Bafia la tua grand'alma 'i 

Pur' inerme non è l'alto valore ; 

Ch'armi dì tempra eterna il Cìel ti diede , 
§l^ndo t'armò fuo Cavalìer la Fede . ' 

Fe i che mira in ujurpati Regni 
Dall'empietà rapace 
Tolta a Cri fio la tomba, i afe la cuna % 

E con infaufii rai fcorge la Luna 
Servir y qual' aurea face y 

To,V. I 
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Jtt facrileghi ttmpll a culti indegni i 
Oh di quai giufti , ^ lagrmofi fdegnf 
Riempie ilfeno al divin Trono ajcefa 
Del fuo gran Padre addolorata rtglta . 

pi delle mefle cìglia 
Vede gli umidi preghi ; tndt palejd 
PJe' profondi infiniti abijfifuot 
V eternc'idee de’bellicofi Eroi • 

Q fia futuro , c non futuro il vero 
Rìfplende in quella mente , ^ 

Ch'ì d’eijenze infinite efjenza mmenfa . 

Il tutto intende > e folfefiejfa penja» 

Ed immago vìvente p 

Della mente immortai faffi tlpen fiero . 

Or qui la bella idea d’ogni Guentero 
Alla Donna piangente Iddio difcopre ^ 

X>/el gran penfter , cb'èfaptenza eterna , 

E vuol, cb’eìla dìfcerna 
E nP configli il pìàfamofo^ e^opre> 

Per trarlo poi coll' Amor fuo fecondo 
Ji ri fiorare il battezzato Mondo . 
la Fede allora in queWorror sì bella 
D'inacceffibil luce ^ . 

Non piU molli di pianto » guardi gira , 
Maffimofra i maggiori , ed ob qual mira 

Attgufio inclito Duce ^ i 

Di que penfati Eroi nel bel drappello • 

Tu , fplendor dì Lereno , eri tu quelh . 

Te chiede a Dio per fuo Campion la DonniS. 
Cantra quel deljuo Regno ofie s) crudo . 

Vuole il tuo fen per feudo ; ' 

Vuoi 
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Vuol la fortezza tua per fua colonna ; 

Ma dar ti vuol , pria che tu fcenda in qttefti 
Ferì campì dì Marte > cArme celefii • . 
Pendea lafsà quell' invipbìl Spada ^ 

Che ì pià Juperbì abbàtte » 

Fulmìn del Ctel y cui non precede il lampo » 
Onde l'Angel di Dio > d’immenfo campo 
Le falangi disfatte > 

Fa y che dal Rege Ajftro il faflo cada ; 

F che il mefìo Ezechia cìnto non vada 
*Dì lacci oflili . Or’alla Fe conjegna 
Iddìo quel brando ; eUa te’l cinge al fianco ; 
Vunne , poi dice , e franco 
Tu pur ai lui y che neWAjfirìa or regna > 
Vofle infinita abbati , e Ju quegli empj 
Rinova , o mio Campton y gli antichi efempj . 
Poi di queir Afta alla tua man fa dono y 
Che dal celefte foglio 
Il fuperbo cacciòjpìrto infedele : 

^ìjaefta , ti dice , è l'Afta > onde Michele ' 
tA luì fiaccò l’orgoglio » 

Ch’erger volea JuU’ Aquilone il trono . 
prendi l’Afta fatai , che a te la dono : 

Ma vedi là > con qual terribil faccia 
Tenta fpirto fellon fuperbe prove ? 
"Dall’Oriente muove > 
f in un l’Occafo y e PAquìlon minaccia . . 
Vanne y e con memorande alte vittorie 
Rinova , o mio Campion > le antiche glorie • 
Yo fervìrtì dì Fama io ftejja y e prendo 
^luefta finora Tromba» 

I 2 Che 
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Che a Gerico portò l’afpra •uentura . 

Crollate > Ifmarìe torri > Odrìfte mura $ 
Cadete.’ ornai rimbomba 
Della Fama di Carlo il fuon tremeftdo . 
ha Fe si dice . ^Allor dal del fcendendo 
Prende corpo il tuo fpìrtc , e non s^ accorge 
Più de i doni celejli in fragil manto $ 

Ma il tuo buon genio intanto 
Tien P invi ftbil’ armi , e tele porge 
Inviftbil Jcudier ♦ fe in campa vai > 

O magnanimo Carlo , e tu noi fai • 

Il fa ben l'ifìro » e il pìccìol Rab > e tante 
^ Il fan Provincie dome » 

PJon fo ben dir , fe incatenate » o fciolte ^ 
he Genti il fanno > e le Città ritolte 
• tM^le gravofe fome > 

Che le preman » del barbaro Levante » 

O di Cefare pio Reggia tremante 
Stabilper Carlo , o Re quafì cattivi 
Tolti da Carlo alle nemiche fcbiere » 

O rapite bandiere » 

O di [angue Qttoman torbidi rivi « 

Di flragi numerofe , o monti d’offa , 

Dite * rarmi terrene an tanta pojfa . 
tIMa più il dirà l’inefpugnabil *Buda > 

Che fu marmoree bafì 

Vanta di colle alpejlre il piè ftcuro • 

Par cinta d'adamante > e par , che il muro 
. A fua cuflodia quaft 
fPreJtdio fier ) tutto V Inferno chiuda « 
^>mndì umano valor più volte fuda » 
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Bfempré indarno fuda , a darle guerra , ■ 

Clhe fembra fcogito in belliche tempejìe • ‘ ' 

Ma fe il brando cele fi e 
P er atterrarla il pio Campione afferra 
Nuo>ve tentando inufitate Jìrade » 

Vacilla al primo colpo , alV altro cade •. 

B pur per trarla dal fatai periglio ' ' V 

Cento fuoì Regni * e cento 
Contra il prode aggreffor l'Aurora accampa . 
Già nel ‘ballo rincalza , e folle awampa 
Di quel cieco ardimento , 

Cb'è di fpeme abbattuta ultimo figlio . 
ffluìnci aguzzan le corna i indi 1‘ artiglio ‘ 

Al cimento rabbiofo Aquile^ e Lune . 

t Mondo fpettator , ‘volgi i penferì • 

De i duo famof Imperi • 

Ecco tn campo gìofirar le due Fortune . 

Carlo , che fai tra la campagna , e il monte 
Coll'iAfia a tergo , e coll'Inferno a fronte ? 

Sciogli ) eMdriaca ^Bellona > il dente fciogli 
Dell' ancore tenaci : • ^ 

Del Ionio , e l'Egeo /corri ogni lido . 

£ tu, Marte ? olona , al cui fol grido 
Già gl'indomiti Daci , 

Aprendoti il fentier , chìnan gli orgogli > 
Pianta le ìnfegne tue fu i Tracj /cogli . 
Iteperprre, e Marti e benché fpeffo 
Con lui vincefie ogni pià fier contrafio % 

Pur del corpo sìvafio 

Del Bìjlonìo Tìfeo da Carlo oppreffo , 

Che cantra Carlo ogni fuo /pitto ajfembra t ■ 

li he 


Digitized by GoogU 


*34 


. RIME 

Ite a troncar V abbandonate membra • C 

E noi Gregge di Crijfo y è tu del Greggé . , . 

Santo Pajlor , che leghi .... ; * 

In concordia guerriera 'il Popoì pio i 
Colla cui voce a noi favella Iddio > ' , 

Onde i paterni preghi ... • : * 

Ulnnocémo adorato a i Re fon legge-» 

Crìdiam projìrati a lui > che il tutto reggé i 
Buon Dio» deb volgi in sì grand'uopo il litnid 
Dì tua pietà » dove tant'ira ferve * 

Dell' Alme » che proterve 
Sol di br ferità fanno lor Nume , 

Spezza l'orgoglio » è la perfidia domà t ' ■ 

E 7 tuo Carlo triónfi » e la tua Roma . 

Or* a te» Spofa Augufia , io volgo i carmi 
Immortai Leonora » 

Divirtuu» e d'amore inclito pregio;' 

In cui Vie pih, che il fangue » e il nome fegiot . 
Regio fpirto s'adora ; 

Che fai» penfando a sì grandi ire » ed armi ? 
Veggio un nuovo pallore » o veder parmi : 

Forfè è timor » che pià 7 tuo volto imbianca ? 
Ben* eroica virth tacendo il cela > 

Pure Amore il rivela ; 

Che dove regna Amor , tema non manca . 

Deb per Dio non temer » fgombra quel gelo : 
Seco il tuo Spùfo ha il fuogran cuore» e il Cielo^ 
Non Vedi» ohimè» guai lagrimette amare ‘ 
Verfin'a* tuoi fofpìri » ^ 

Non Jb s'io dica o gli Angioletti i 6 i Figli ? 

La prole generofa , a cui configli . i 

Ma- 
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t^agnanìmi defri » 

Vuoi > eh’ a temer dal tuo pallore impare ? 
Crefeete in tante glorie > Anime chiare * 

A guerriere crefeete opre leggiadre . ^ 

^ Anco il •vofiro valor d’ Afa trionfi % 

Se per nuovi trionfi 

Lajeerà campo il belUcofo Padre • 

V'ufcolto intanto infra le fpoglie oflili 
Sl^efe muover fra voi gare gentili • 

Jo Vù quefla bandiera » lo quefta tenda ; 

10 quefta targa d’oro > 

*Benehi al tenero braccio or grave incarco . 
h vo quefta faretra > Io vo queft’arco : 

11 Trace intanto , e il Moro 

Dalle ftefs’armi fue la morte attenda * 

Io vo per me quefta ingemmata benda : 
lo vo per me queft’ indorato elmetto . 

Io con quei bronzi, ed io con quelle frecce 
Aprirò mille brecce ; 

Trafiggerò del rio Sultano il petto : 

Già per tornar nella paterna Francia 
Io prendo quefta fpada , io quefta lancia* 
Gode Carlo in penjàr doppio confitto : 

Ma pria non fa , s*ei aèggia 
• Vincer l’Inferno a fronte , o l* Afa a tergo • 
Rifolve ; e prima il combattuto albergo » 

■ Che qual Dite fiammeggia , 

Per aereo fentiero affale invitto * 

Media ♦ Ponto , Bitinia , Arabia » Fgitto t 
F un Mondo intier di circoncifa plebe 
Vide il felice ardir poggiar full’ alto » , 

I4 E 
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f cedere ajraffalto - « 

Del Capaneo German VVngbera Tehe . . 

Il •vide , e il grande ardir narra , e dìflìngue « 

* élual fama , a cento Regni in cento lingue * 

Poi f 'cefo al pian dall' efpugnata porta 
DeÙ’invincibil torre ' - ■ 

Stillante di vittoria efce dal vallo. 
tJìfa il fuperbo nitrir del gran Cavallo > 
^Imlfero tuon > precórre 
^el folgore guerrier , cbe feco porta * 

Onde allor l'Afa e sbigottita , e /morta 
Toglie a Carlo la gloria , e la battaglia. 

(^Ma qual gloria maggior ? ) col piè veloce * 
Pur' in atto feroce ^ ^ 

Spoglia, abbatte, percuote, urta, sbaraglia 
Il /acro Eroe la fanguinofa fuga : 

Così doma l'Inferno , e l'Afa fuga • 

Fus^ge rapida più d'alato dardo 
La fuperhia avvilita 
Il lampeggiar dì quella fpada ultrìce t 
La fegui tu , ma te feguir non lice 
Alla pupilla ardita , 

Che per lampi s^ chiarì ha debìl guardo * 

Anco il penfero , il penfer flejjo è tardo 
iSlel feguir le tue glorie , o Forte , o Giufo % 
Ch'alia Nave dì Pier doni le calme , 

Che di lauri , e dì palme 

Orni la Fede., orni il cognato Augufio * 

Or mentre efulta Europa , ed Afa freme , . 
Senti , Campìon , quefe mie voci e freme * 
Mira , Guerrier di Dio , come profana 


Digitized by Googl 


DI ARE2I0 GATEATICO. 


*37 


*Btzatfzh wgiurìofa 

Sacro al Tebro dìnjìn , Veccelfo Tempio * 

. Indi mira Stonne , e in man dell’empio 
La Tomba gloriola ^ . 

Ove Crifio posò la fpoglia umana . 

Fa dellaJapienzO: alta , fovrana i 
Che dì te già formò l’idea sì bella » 
tJMaggìor de’ tuoi Maggior , l’afpra vendetta » 

■ fitt non lafcìar negletta 

8 Sionne , t Bizanzio in man rubella ; 

Ma i pofìo il giogo all’Ottoman fuperbo , 
Rendi a Crijlo la Tomba , il Tempio al Verbo * 

% V 

S V i cardini lucenti 

Pria che rota ffe il Cielo , e tiel fuo pondo 
Foffe librato il Mondo > 

E H Mare incatenato , e féiolti ì venti ; 

Pria che da’ proprj fonti 

Con mormoranti balli 

Movejfe ilfertil piè l’argenteo flutto ; , 

Pria , che foffero i monti > 

Pria che foffer le valli , ^ 

Pria che foifer gli abifft , e fo ffe il tutto ; 
Macque celefle Donna , o pur nafcea , 

D’ogni bell’opra Architettrice > e Dea * 

Sovra candido foglio ^ 

Ha d’eccelfo lavor l’idea dipinta » 

Ed a gran d’opre accinta 

*Dell’ eterno Voler S’accofla al foglio * 

Di luce maeftofa y 
Che fa perpetuo 'giorno > 




Bra 
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Bra del gran Monarca il foggio ornato • 

Schiera allora ozìofa 

Stavano al piè d'intorno 

Pietà ì Gìuflizia , Onnipotenza » e Fato * 

Or qui fyUgò la Dea quanto deferì ffe 

A quel volere onnipotente , e di Jfe * 

%A me non fono ignote 
Le gioie tue : fol di te fiejfo vago% 

So i che tu fei sì pago > 

Che tua felicità crefeer non puote » 

Pure in te Jleffo afeondi 
. Tua gloria non intefa : 

Apri , 0 ìrnmenfa Bontà » gli erari tui > 

Te jleffo ornai diffondi j 
O Jbmmo Ben » palefa , 

Che fei beato , e puoi beare altrui : 

E in quejla , ch'or ti mojìro , opra fiupenda 
La tua gloria immortai fempre rifptenda . 
^j^Jìe alate figure » 

Che con ombre minute io qui t'addito » 

Sia numero infinito 

Dj j'emplici foflanze > e mentì pure » 

Con applaufi canori 
Tua bontà > tuo potere 


Pia , ch'il muficojluolo ogn'ora ammiri 
Dì flint e in nove Cori 


Dì flint e in nove Corj 
§l^Jle beate J'cbiere 
Ti formeranno intorno eterni giri . 
Vò , eh* a giri si bei tu feda dentro i 
E lor l'immenfltà f erva di centro * 
S(*ran pronti mejfaggi » 
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Ó gran V '>ìer , ài tuoi fovranì ifftperi • 
ìA ì fecondi i primieri 
Yramanderan del lume ìnfufo i razzi • 

Di libertà natìà 
A fpirti sìz'eloci 

Làfcerem folo un peregrìn momento ; 

E chi di Ivr travia 
Paghi in ejìlj atroci 
il temerario fuo folle ardimento i 
E fa per fempr e in vindice martire 
^Efoggetto y e minìftro a tue grand' ire < 

D ìncorruttibìl tempre 

Segno qui f otto t Cieli , è in moti vari 
vo ì che fra lor centrar j 
Angelica virth li muova fempr e . 

Ponti d’ ogni influenza 
punti fon felle : 

^f^evoy chefian fijfey e quefle erranti * 
rara la tua potenza 
À luci cosi belle * ' ' 

l^ngiàr gli effetti tn variar fembianti • 

Or folo a noi paleft , altrui celati , 
Nafcbndetemo in quefli lumi i fati i 
Per avvivar la mòle , 

Per darla norma a i tempi , a gli afri il lume. 
China il guardò , 0 gran Nume , 

^ quefla obliqua via i quef' ombra è il Sole . 
Del fuo raggio vitalé 
^empirà quef' aria , 

sei forge > e fei tramonta bruna i 
Vi lucefempte eguale , 


Ch* 


Digitized by Google 


/ 


1 


,46 R 1 M È 

Ch*a gli occhi altrui par •uafia » ' 

Co l raggi d'oro arricchirà la Luna : ' ' ; 

Onde fplender' ognora il Sol vedrai 
Co i rifiejfi la notte > il di co i fai ; 

^Ij^eJli gli eterei campì , 

^^Jìi i regni faran d'aure » e d'augelli t 
cantra ì tuoi rubellì 

Armeran l'ira tua fulmini > e lampi t ' 

Jn molli nuvolette 
Spiegherà fua beltade 
^nìi pegno di tua pace 9 Iricelejle, 

^luì vitali 9 e dilette 
Si formetan rugiade : 

^uì nafceranno i nembi » e le tèmpefte } 

E il giorno annunzierà fofco , o fereno 
Jl rauco tuono > e il placido baleno * 

Ecco il Mare , e la Terra 

Ornai difìinti : ecco dì pefci > e belve 
Tiene l'onde 9 e le felve : 

Ecco il camùo 9 che i frutti 9 eifiordijferr » 

Con victnae concordi 
Morte 9 e vita s'intejfa 9 
E il tutto fia nel variar conforme * 

Con voglie non difcordi 
Sia la potenza fteffa , 

Che pajft a foflener tutte le fhrme • 

■ E fin che torni al nulla » ov' era giace % 

. Sempre legata fa , fempre fugace . 

\JMa per cui la grand'opra ? 

Ter l'Vom , che poi di sì bel dono indegno i 

Farà col folle ingegno 9 • ^ ^ 

Chn 
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Che tua giujììzìay e tua pietà fi /copra , • 
j^vrà (t Atfgiol la mente x 
Jlvrà de’ bruti il fenjo , 

Mi/io di corruttibile X e d’ eterno » 

\A.a effe ubbidiente 

Pia quefio Regno ìmmenfo 

Ovè le leggi tue non prenda a fcherno : 

*futtelefere X oman/uetex a dorne 

A'vran dal fuo •voler le leggi , e V nome • 

1 che in sì leggiadre 
torme qui ti dipingo a lui vicina , 

Sembianza peregrina > 

E della morte, e de’ mortai fia Madre > 

Oh di quai meravìglie > 

Oh di quai vanti egregi 

Io volli ornar quel femtnil fuo vi lo ! 

%Alle future figlie 
Yrapaffando i bei pregi 
Vfurperan gl’incenfi al Paradifo : 

' Oh troppo^ al vero Sol chìufe pupille , 

§l^nto v’abbaglìeran poche faville ! 
x^Ma pur di bella arfura 
So X che molte arderanno Alme gentili , 
Cbefovra i /enfi vili 
S’alzeranno al Fattor dalla fattura . 

^It^ntofia vago quello* 

Splendor , che in del fi crede , 

^/Va d alto fiupor la mente ingombra x 
Se così bello è il bello , 
de di quel bel fa fede x 

Cbefplendc in Cìekx e di quel Sole ì un' ombrai 


La Dea qui tacque . Ilfuo conjigliò abbraccia 
Allora i i dice il gran t^olcri Rifaccia. 
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C Ome chi nato in fotterraneo fpeco 

Crefciuto foffe in fono a frana notte > 
Senza che per lui mai f aggiorni , o annette % 
Con piccai lume dietro in aer cieco ; 

£ •vaneggiar da*vanti a pajfo bieco 

Da ciò * eh* egli non vede > ombre prodotte y 
Ogn or mirato ave Ifcy ahi* che /edotte 
Cr e deria quelle , che non fofferfeco > 
i^ojìre pupille • e quando udifìe il Sole » 

È la Luna nomare > e Calne felle > 

Tutte le fìmerìa menzogne » e fole : 

Coù mal puote immaginar le belle 

Cofe d' un più bel Mondo y all* ombre fole 
n/ìv Vizza Calma » 'e Iddio per lei pur felle • 

Ma 
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'xJMa qua fid* ella fi volge a un ceno lume » 

Che fovra i'Vomo tn terra peregrino > 

Fer pietà fognar volle il Divin Nume » 

S va dietro a quel raggio alto t e divino ; 
Spezzato ogni contrario , e rio cofiume » 

Solleva f intelletto , e ’l fa vicino 
Al Jòmmo Cielo » e con ben forti piume 
Vola verjò un fplendort eh' è Vno , e Trino . 
ìndi avvien , che /pavento almo l'ingomhre y 
£ brami i fenfi fuoi divelti , e fei^ 

• T)a tutto ciò y che il Mondo aefche » e adombro^ 
£ in Dio tenendo gli occhi attenti » e fijfi » 

Scorge > che le maggior beltà fon' ombre 
piccole i e bajfe di quei chiari abijfi • 


iSMentre feguace (Tamorofa cura 

Scelto drappel dalla mìa bocca pende > 

£ i mìei JòJpiri , e le mìe 'voci intende > 
Ch'altrui fan fede dell'interna arfura > 
^All'alma mia sì franca , e sì fecur a > 

Ogni fpirto gentil pronto prende ; 

£ per ornarlo d'alta gloria attende 9 
Forfè il mio nome ancor l'età futura » 

Anzi chi fa 9 s'ora ch'io parlo , al Monde 
In più d'un luogo il nome mio s'onora , 

Non per lui nò ; ma per l'amor profondo • 
£ tu , mìa cruda > non t'arrendi ancora ; 
f penfi trovar poi flato giocondo » 

S^udg a torto tu offendi un > (he t'adora • 
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^iml'edera fer pendo Amor mi prèfe 
'’i^olle robufle lue renaci braccia , ■ 

E tanto intorno rigogliofo aj'cefe * - 

Che tutta mi velò l'antica faccia . 

^ egli mi refe » 

E colle f rondi , uè avvien , ch'io piaccia : 

Ma fe poi l'occhio alcun più addentro Jlefe i 
Scorge » com'ei mi roda > e mi disfaccia • 

Et mi ricerca le midolle , e l'ofjd ; • 

E fue radici fitte in mezzo al core 
Éfercitan furtive ogni lor poffa : 

E già in più parti n'an cacciato fuore 

Gli fpirti y e 'I fangue , ed ogni virtù fcoffa ; 
Tal ch'io non già , ma in me folvìve Amore . 


tAmor negli occhi voftri abita , e regna > 

E quai vaghi del Ciel lucidi giri 

Con gli Amoretti par , ch'ei gli apra , e giri > 

E quivi innalzi a ben amare infogna . 

^Imlor vofira beltade a me fi degna 
^^imojtrarfiy acciocch'io l' adori y e miri > 
Ben nati joavìjfimì fofpìri 
Fe' quali l'alma ogni viltà difdegna ! 

Ed a fiarfi con voi y con Amor viene 
La generofa femplicetta > fuore 
*I>ije medejma , ardendo in liete pene * 

Poi dì tal fi rivefie almo fplendore > 

Che quafi nuovo fangue entro le vene 
Scorrer fi fonte > e far fi tutta amore . 

Per 
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Fer figurare a noi Anghl celefle 
Vìndufire Artìfia , ingioi terreno efprìme » 
F di quelle bellezze inclite , e prime 
Fede , e ri [petto tra noi fanno quejìe » 

Chi biafmerà fe’l mio penfier fi vefle 
Di corporea bellezza , e fé n’imprime > 

Per toccar quindi le celefiì cime > 

E far ) eh’ un maggior bello al bel s’ìnnefie ? 
Di bellezza in bellezza et paffa altero > 

Ogni fozzura difdegnando » e forge 
Dall’imo bello al bello alto , e primiero . 

Che fpettacol divino allora ei feorge , 

^t^ndo > lafcìate l’ ombre > è unito al vero ; 

^ qual piacere quella vifia porge I 


Ffce da cavo fèn di rupe alpina 
Vnfeabro informe faffo » e al fine arriva 
Preffo faggio [cultore . Egli l’avviva , 

Egli dà faccia angelica , e divina . 

Iturba divota a quello umil s’inchina , 

L’immagine ammirando altera , e diva , 

E poco men , che la verace , e viva 
Spezie i l’adora > al fuol pofirata , e china . 
Yale il mìo rozzo cuore avvien > che lujìre > 

Per man d’ Amor fcolpito , e cara forma 
Prenda , e ne venga altrui pregiato > e illufire» 
Egli artefice accorto , in faggio norma 
IDfa lo firal , quafi fcalpello indufire, ? 

Sembra ferirmi % e mi pulifee » e forma . 

To.V. K Sie- 
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Siede entro vagai illuftrej augujia Regìtt 

Che a ritrarre non vale umano jiile > \ 

Vergin , che di beltà tutta fi fregia > 

D'alto fpirito adorna » e fignorile • ^ 

Brami faper , qual la Donzella egregia j 

Sia , ch’alia bella fua magion fitmile ... I 

pjon filo i ma migliore e (ter fi pregiai . i 

^M( }a è l’Anima tua > "Donna gentile • 
Bll^un’attori fpettofii e grato 
R'ivefiita s’ affaccia a gli occhi tuoi » • i 

^Imfi al balcon d’alto palagio ornato » ^ 

OrìTallor refla prefi , e innamorato ^ - { 

Btìf d’ un cuore gentili che faria poi* . 

Se vede ffe il fuo bel tutto fvelatoì | 


Di frefea gioventà luce vermìglia i 

La vaga aria del volto » e l'alma > e lieta 
Leggiadria maeflofa i elafegreta 
Forza delle flellantì altere ciglia , 

Così al tenero mio petto s’appiglia , 

Che l'alma altrove in nulla parte ho quota ; - 
Ma qui , Donna gentil , non è la meta 
- Dell’ amor mio , e della meravigpa . i 
Veloce il mio penfier trapaffa al cuore » ^ . 

F nell’anima tua vola , e s'interna » 

F vi ravvifa una beltà maggiore - ^ 

Specchio è il corpo dell'alma ; onde fi feersta 
§lmntala bella ba fipra lai (f onore ; 
l^tcbè quello è caduco » e quefta è ^ema • 

far- 
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pane allegro necchìer dal patrio lito > V 
Per ritornar dì ricche merci carco ; 

^a di tempejìe y e dì mìj'erie incarco 
L'aggrava e torna poi trìjìo , e pentito , 
Fa fanti voti al Cìel lo sbigottito 
t)i non tentare il perìgliofo varco : 

Ma vìver non fapendo angujio , e parco y 
Racconcia il legno y e il mar rifolca ardito . 
Vafyra d’ Amore , e fortunevoV onda 
rimanermi poco men che afono 
Molla voragin fua eieca y e profonda . 

F refo già dal gran periglio accorto 
Io non volea più amar ; mala gioconda 
' Speme m' affale y e fammi 'odiare il parto . 


Come nave , cbe'l mar veloce paffa 
Mè dietro a fe verun del fuo viaggio 
Segnale , nì verun ^ejligio laffa , 

Così l'ttom neghittofo , e poco faggio , 

Molla comune involto ofcura maffa 
Mon ha, dì fama , che l'ìlluflri , un raggio . 
Eredità d'obhlio vìvendo ammajfa , 

Pefo alla terra , e al cìeU cbe'l mìruy oltraggio , 
Dicevami il mio cuore : un di crforo 
Sarai tu ancor , cui ffa notte avanti 
Sera y cui la pigrizia è gran teforo . 

'Allor pref a cantare degli amanti 

Le gioie y € pene , come un di lor ccroy . 

Ed all'eternità fors'è y ch'io canti • 
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che tiene in mia mente alto ricetta 9 
Spiritello d’Amor leggiadro » e vago , 
Acciò fempr' io di luì fta lieto » e pago » 

Di dolce poefta m^ inonda il petto . 

Renduto quafi m'ha favio , e perfetto , 

D'uomdel vulgo , ch’i era errante > e vago 
E a guì fa d* un celejìe , e gentil Mago 
Cangiato m'ba in tefìor di rime eletto . 

Come pianta felvaggìa avvien > ohe il rio 
Saper ne lafci per foave innejh > 

E i primi fucchi fuoi ponga in obblio ; 

JE Jìupifca in mirare il nuovo cefto , 

E ie poma non fue ; cosi il cuor mio 
Dicetra fe • frutto d' Amore è quejio , 


Sotto una fioca y ofeuruy e dubbia luce 
Stava del Mondo la gran majfa informe •. 
De* difperfi princìpi incerte Vorme 
Vagava» > fenza ciò y che vive , e luce . 
Del fommo Fabbro , e dell'eterno Duce 
Giacean ripofte le beate norme i 
Dìftofe del ben le varie forme 
%Attendevanla man i che le produce • 

In un la terra » il fuoco , e l'aere y e'I ria 
Combattean tra dì loro a gran furore ; 

Nò volti erano ancora al bel dolce ufo . 

Vi mancava la mente : aliar che Iddio 
Spedì ìlfuo fido meffaggiery P Amore 9 
E dijfe ; ordina tu ciò > eh* è confufo • - * 
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fiìel Cielo accófa eterna tampa , 
dappertutto il lume fuo diffonde , 

Che i fiumi y ed ì ^apor dal fuol > daWonde 
Raj'ciuga , e trae con infiancabil vampa , 
^mndo lieta ifuoi raggi imprime > e fiampa 
Giulie fpiaggie di Nata alme , e feconde y 
Vn nuovo odor fu quella tèrra infonde y 
Che di gentil aufleritade avvampa . 

India y non ti vantar di quefta rara > 

E sì gioconda , ed odoroj'a vena , 

Che quaggiù ricca a divenire impara » 

>^n altro Sol y eh Italia orna > e ferena y 
Non fo come l'odor le crefee , e fchiara , 

'E falla andar di maggior gloria piena . 

Per lungo , faticofi , edafpro calle , 

Perche la sbigottita anima mia 
Smarrita non fi perda in quefta valle , 

E confufa non manchi a mezza vìa y 
Bellezza l accompagna y epolfodallcy 
E forza » e lena tal , che a quefta ria 
Terra voltando ardita un dì le fpalle , 
Giunga afeoorir quel Tiel , ch'ella defta . 
Giunta eh' è l'Alma a vagheggiare Iddio > 
Bellezza^ > fida mia campagna , e duèi » 

Le dice in tuono umìl y Bellezza y addio i 
Bello fopra ogni bello a mi riluce ; 

Ptu non cerco altro appoggio » e non delio « 

€ cieca m'abbandono a tanta luce . ^ 

Kj Ah 
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Jìb meraviglia non pìà in donna t udita ! - 
£([ere di bellezza il primo fiore , 

B in tutti accender di fe fiejfa amore > 

JPJè divenir perciò fuperba y e ardita* 

Anzi dal bel del corpo sbigottita , 

Jngegnarfi dì far più bello il cuore ; 

B come non fentilfe il fuo valore y . . 

A fue virtù coll' umiltà dar vita . ^ ^ 

^mndo d'intorno a fe turba amorofa 
'^Scorge far* ala y e con fiupor mirare 

La leggiadretta fua forma vezzofa ». ' • 

Schiva dt quefio onor > che dica » pare » j ■ ; 
JS/el pa[far dolcemente difdegnops : 

Forche nel cuor non ho beltà sì core ? 

yiefira faccia ferena è così bella y 

Che fembra > quando in del sfavilla il Sole f 
Che a fe rivolge Verbo , e le viole » 

£ va de* raggi fuoi la terra ancella » 

Vofira vifia turbata è così fella ; ■ , 

£* così acerbo il fuon delle parole > 

Che fa notte » e tempefia » allor ch*eì vuole » 
Senza chiara fperanza , o dolce Jìella . 
xJMdcomey appreffo tuoni y e piccia y e lampi f 
Fuga Giove le nubi » ìf il Sol r adduce > 

B par y che Varia di letizia avvampi i 
Così dopo breve ira aureo xfluce 

Dì vofira grazia il giorno', e avvieny che fiampi 
Orme più vive V amorofa luce » , 

Set* 
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Smo hemgnio av^enturatò fegtto 
F ormojji^ quella , ch’ai mìo cuor sì piacque » 
E dì lei il del cotanto fi compìaque t 
Che versò in lei piò d’un pregiato pegno i. ' 
Mercurio il dir le diè , Falla l’ingegno , 
Giove il comando , e quella , che dall’ acque 
Marine per bellezza illujire nacque , 

Grazie donolle tn dolce » e bel contegno i 
Onde piena di fcherzi , e d’altri incanti , 
Tutta nel vifo Sfavillante , e accefa > 

Tragge con dolce forza a fé gli amanti . 
%JMafe Vener piacevole l’ba refa i • ' 
Marte terrìbìl fella ; or rifi , or pianti 
Frova chi l’ama ; e non può far dtfefa . 


Ch'hai ti fè quelle pupille ardenti 
Che dal liquido lor faettan fuoco ? 

2n cuifcherza Cupido , e 7 rifa , e ’l gioco , 
F enafoaVe dall’umane menti . 

F er cui avvìen , che vìe novelle io tenti 
"Dìgtrdiglofìaadìfcofcefokcoy ' - 

Fer cui tutto mt cambio a poco a poco » 
ffttttan grandezza anco i tormenti ? 
vot i Voi lagrazta di man propria feo i 
gentil cT alte adornezze » 

T/ d’ognì penfier reo . 

fniracol è , che Valma fprezze 
Ciò y che 7 vaflo fuo fen mai non empieo > 

E s’erga dalle voftre al del bellezze . 
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^mnào tu in aria dì pietà rìfplendi , 
ìL’ dolce forza al del fai co’ tuoi njoti t 
Oh come aliar dal cupo fondo fcuoti 
V anima mìa , e fcbiva a te la rendi t 
Sembra dì frali aliar nuouì > e Jìupendi 
Cb’ Amor per me la fua faretra voti ; 

E le fue frecce a miglior cote arruoti 9. \ 

E tu più bella nel mio cor difcendi • 

Che full’ antica tua beltà n’adduce 
Vna novella più lucente , e pura 
Del pio cofìume la celejie luce . 

Alma , raffrena l’amorofa cura : 

«yf/ del t'invia , al qual còjìei t’è duce . 
Bello è l’ Amor 9 che legge ave 9 emìfura* ^ 


Per tollerare il fftibondo , e fello 
Cammino degli Arabici deferti 
Con modi da natura accorti > e fperti 
D’acqua dentro jì carica il Cammello • ' 

8 poi varcando quefto eremo ^ e quello 
Trova in fuo ventre ifrefcbi rivi aperti 9 
Che a fe difpenfa , e trae rimedj certi 
^ll’ajpra fete , e ne vien forte y efnello* 
Cosi per lo deferto afpro d’ Amore 

fSAii provegg’ io di qualche atto > 0 parola 9 
Che mi foftenga nel mio lungo errore ; 

La qual rumina poi per l’erma , e fola 

Campagna l’alma , e ’l fuo prefente ardore 
Col Jerbato conforto riconfola . 

Odio 
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Odio II volgo profano : t ciechi Inganni , 
LInJìdìe l\ Alma mia abborire , e jprezza » 
E il magnànimo cuor jprona > ed avvezza^ 
tA belle imprefe , a gloriofi affanni * 

Oltre le vie del tempo I forti vanni 

Stende de’ fuoi penjleri , e folo apprezza 
Sublime inchiejla , che dal fuol difvezza, 
I^è il fuggir teme » o il variar degli anni * 
Coll’ozio vii , mortale imprendo guerra : 
Sento la fama , che il mio nome porta » 

E che il contraflo col fuo grido atterra . 
^ìro l’invidia palpitante ^ e fmorta 
Torcer le luci difpettofe a terra , 

E roder fe , nel fuo livore offerta .. 


Segut , Donna » a fuggire il baffo volgo % 
Ch’altro diletto non conofee > e prezza ,, 
Che quel , che da virtù si ci dijvezza , 
'Mentr’ìo da terra ornai m’involo , e /dolgo 
Eda morte due nomi ecco ritolgo $ 

Il tuo colla sì rara alta bellezza , ^ 

E qvel di chi foL’ama » e jolo apprezza 
L’ alme tue doti » eh’ a mirar, mi volgo ; 

In te , mio vivo Sole > io fiffo il guardo > 

E sì nuovo piacer nell’alma io fento » 

Che per dolcezza mi confumo , ed ardo : 

E così ardendo moro ; e in un memento , 
D’Amor Fenice io mi rinnuovo : ahi tardo 
V dgo a capir così dolce tormento l 


Van- 
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Cantiche fiùrìttfi la remùtamte ' 

^Memoria fan de' Cavalieri erranti > 

Che sforzando nemichi armi , ed incarni o - 
Bran fiotti virtute i ed'onefiate^ . 
Ma Vepre lor sìglorìofe > a grate . - 
Fur dì gentili , e iMlorofi amanti ^ 

Che avendo ognor l'amata donna innanti» 
'Tiftto in onor facean difua beltate . 

Mi conforti il bel guardo , e m'ajpcure - 
Di lei y che l'alma mia e pregia > ed ama 5 • 
Ch'io m'empio già di generofe cure . • 

*D*affrontarf eoi Fato il mìo cuor brama , 

E le varie del KjMondo afpre avventure 
Vincere y e col fudot mercarjt fama - 


Pìk primavere ornai varcate fono y : 

Da ch'io quel gran delitto , aìmè * commif > 
Cb'in te gli occhi tenendo intenti , e fi f > 
DelV afflitto mio cuor ti feci dono . 

Con umìl pofcìa > e dolorofo tuono 

A chiederti mercè y Donna , io mi mifii 
Non follevai il ciglio mai y nè rìfiy 
Nè impetro da te ancor qualche perdono * 
S'allegra Varia y efplendcy aride il prato 
Dì bei fioretti adorno > ed ogni pianta 
Speranza dà coi fior del frutto amato . 

Ma che fperar degg'io y fe ognor s'arnmanta 
Di crudeltà il tuo cuore » e 7 fiero fato 
Dalla radice ogni mia fpewe Jchianta ì 
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Tornami a mente il dolce atto nathi ~ > • 

Per etti fui pre fo da gentil heltate , 

Zaffando gli occhi parca dir.', mirate 
Come io fon bella , e qual mi fece Iddìo f 
Di modeftia mirai temprato brio ; 

Mirai maturo fenno in frefca etate t 
E nel bel •polto pìen dì gramtate 
La mercvoiglìa un gran teatro aprìó . ‘ 

Ciò » eh io *vifcorJi -ì e fcorgeruwì ognora p 
Noi fa t m può ridir lingua mortale > ' 

Che nell'opra il Fattore ama adora » 
Nò umano ft il giammai tant' alto Jale , .• 

Da [piegar quel , che l'Anima innamora 
Di leggiadra bontà raggh.immortale . 

Pofo dir , che il mìo cuore è un Mongihello 
Viva fornace accefa da' voftr' occhi , 

E che d'amor , di gelojìa trabocchi , 

E neve , e fuoco infteme filano in elio . 
Pofodiry che fplendore onejlo y e bello * 
Dal bel mflro fembiante infen mi fiocchi ; 
E ch'il voftro parlar m'annodi , e tocchi , 
Laccio gentil y ma crudo infieme y e fello 
P offa dir y che dal crin terfo > come oro > 

E dalle mant piu > che avorio > bianche 
Amor mi dà ferita e in un rìftoro ; 

%fMa rìftoro crudele io chiamarlo anche - 
' Pofto : ohimè ^ hafta folo il dir , ch'io moro 
E in quefto dir le rime mie fon ft anche . 




RIMI 


Afcolta y ó cruda : un dì troml la bella 
Dafne , che un ’vho Sole appar tra noi J 
O pur la chiara mattutina jìella , 

*^ando efce allor allor da* lidi Boi . 

Blla fcorgendo l'atra y e ria procella y 
In cui mi fon ^ Donna crudel , per voi » 

E tu fegui ad amar quella rubella » ? 

Di/fe d’ Amore , e gli afpri modi fuoi ? ’ 

B rima allettato y e pofcia fuidelujò 
Da' fuoi vezzi > rìfpofi or sbigottito > 
Nonleiy'mamiafemplióitateaccufo» ^ 
Becemi del fuo ^more un vago invito 
ha Ninfa allora : io mi fcufaì confufo i 
Sdegnando avere il cuore in due partito » ■ . 

AURASCO PAMISIANO. 

P Rìa y che l'eterno Spirto e vita , e moto 
Deffe al nulla , e da luì togliejfe il Mondo » 
tSAdovea full' acque , allor che nel profondo 
Seno di lor giaceva il tutto ignoto . 

Ma in te con magijìero a noi men noto 
Volle oprar quello jpirto : Io ti circondo 
Di fiamme , ei dijfe » e puro a^or t'infondo , 
Onde iltuofral del comnn fral fiavoto . 

^Itùnci il tuo piè da noi s'invéta , e prende 
Novello albergo , e d'umiltà de adorni 
In lui cela que' rai , cb'eì folo accende . 

Va^ry che tanto s' erga y onde s' aggiorni 

Bino al del col fuo lume , al fuol poi fcende : • 
Tu, che dal del fcendefti > al Gel ritorni » 

E 
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f quando mai con si crudd •oenturà 
Avrem pae € , mtocan^ ? dì doglia in doglia 
Or ti gira ìl dcjììno > or la tua •voglia ; 

Srl 'un pace tt dà » l’ altra la fura . 
^ml^uom i ch’erto fentier fra nebbia ofcura 
Tèmi lento » e dubbìofo , o>ve la fcìoglia 
*Brevo raggio » allor teme , allor s’addoglia j 
Che ìl perìglio in [coprir men s’afftcura . 
ya/ , poiché ài fcìagure afpro cammino 
Trìjìo men corro •> in più d’angofcìa trarmi 
Speme incerta ^ìd’ìo , che rado apparve • 

E fe vìnco talor voglia , e de fino > 

jPJafce d’ufanza ìl duol ; eh’ a tormentarmi 
Sorge nero penjier con finte larve , 


Alma reai , poiché dal fragìl velo 
Sciolta falifiì all’ immortai tua fede » 

Oppreffa d’uno frano interno gì elo 
Pianfe Vìrtude > e fofpìrò la Fede . 

Ma fe d’onor , fe di pietà , dì zelo ’ 

cAlto efempìogià fofiì , e chi non vede t 
Che de’ lor danni , e dì tue glorie al Cielo 
Parve s) acerbo duol poca mercede . 

Ahi » che V Anglico Regno » onde già colfe 
Pregi s) rari il Vatican , men degno 
Di te fi fece » e ’l Cielo a luì ti tolfe • 

E ben d’ira , e d’orror fparfo ogni Regno 9 
*Dal Mondo ti divife , e in fe t’accolfe > 

Per farti fovra noi dì noi fofiegno . 

Vol- 
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Volto colà y dove pi bella pàn 6 ’• V 

Sparge il del fovra nei ai fua vìpttde « 
^^nt'opre arte , o natura in fe racchiude' 
fjMoJìrotnmi il mìo penfìero a parte a parte • 
Piagge y e colli mirai , dove cemparte 
Ogn'aftro l più bei rat , fonti » ove chiude 
Sua pace Amor , felve di moftri ignudo > 
Aery cui dal piacer nulla diparte* 

Che mai non vidi ì e pur vago il dejìo » 

Anzi piti mi chiedea ; quinci il raccolfi > 
Tolto al bel di quaggiù dentro il cuor mìo . 
pJelValma allora , e non fo come , accolp 
Piaggio improvvi fo , e un'altro fui > ond'ta 
Gridai : perche non prima in lui mi volfi * 

CLARIMBO FALL A DICO. 

C H'ìo paragoni al Ciel la chiara fronte 

Di chi fovra il mio cuore impera > e pofa 
O pur la gota alla vermìglia rofa , 

E i lumi al Sol , chiappar fuWorìzzonte ; 
Che il tumidetto labbro un dolce fonte 
lo chiami di foave ambra odorofa » 

Ed alla via dì latte > e luminofa 
Il candore del fe no io ponga a fronte ; 
iVb» udirà giammai dalla mìa Ura ' 

Chi feguace de' carmi a i colli AJcrei , 
Tratto dall'eftro y di' poggiare ajpira ; 
Mentre il fuo bel > eh' è minor pregio in lei > 
Argomento dì laude in me non /pira y 
Ma la virtù > di cui l'ornar gli Dei • 

Dun- 
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» 

J)u flette Colui t diè lufiro > ed onote » 

' f certa legge all' armi , e refe chiari 
1 pregi della Qlorìa , e del Valore 
Con meraviglie , che uen ehber parì % 
c ad onta di natura unìo de* Mari 
I divip conpni , ed il terrore 
fu della MoJ'a , e fovra i Sacri Altari 
Vittima off 'erfe d* abbattuto errore : 

Colui i eh invitto ) ed egualmente forte 
fJeWavverfo defino » e nel fecondo » 
face chiudea nella gran defira > e guerra 
Oggi traptto dallo flrai di Morte , 

^eddo fen giace , e breve Vrna lo /arra » 
Sluand'eraaugupo alfuogrojt nqme il Mondo ì 

Frema pur di fortuna il mare irata , ' ! 

Centra il naviglio deli* aplitto core i 
E muova a danni puoi pian di rigore • 

Con orride tempepe avverfo fato ; 

Ch io di coraggio i e Jòffènenza armata ' \ 
N'Mdrò ber faglio del arudd furare » • , ' 

€ piegandomi umil nel gran terrore » ^ 

Farò cuore al mio cuor > fe pa turbato , 
^^'f^^Sjffi^giifcoglÌ9 e le procelle ■' 
un epremo. periglio ; ma p faccia 
Vaita voler di chi creo le felle . 

Alma è grande , fe allorché minaccia 
IratoilCiel forti crudeli i e felle ^ 

Eor mofraUetainvariabii faccia n ^ 
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f che vedi colà languido rio ^ 

Volgerfì intorno alle gran ripe ofcuro > 

E denjo quajt jìagno » egli è l'impuro 
Lete , che dalla valle Inferna ufcìo . ’ 

Tuff 'anp Palme pria nel flutto rio , 

^Imndo s'appreffa il lor viver futuro ; 

Eoi fan ritorno al nuovo career duro > 

Ogni pafjàto lor poflo in obblio 
J^afce quell'onda in feno a Dite immondo > 

E tal ria porta qualità dal fonte , 

Che del papato ogni memoria toglie . 
fluivi non fol » ma in grembo ancor del Monda 
rive di tal' acqua il corfo feioglie t 

• E a ber ne fon l'ingrato anime pronte « 

’• ■< 

• * 

'Me baffo augel paluflre or chi fè degno 
. , Oltre virtù natia d'ergere il volo » 

■ Che a fdegno avendo l'umiltà del fuolo > 

Mi folleva d'onore al nohil regno ? 

Chi' diede al roco canto » al tardo ingegno 
Forzai e vigore t onde fra l'alto fluoioì 
E famofo di voi fpazj » cui fola 
Lece ferir di meraviglia il fegno ? 

Certo tanto valore in me non nacque 
Da fìnto Nume > nè mie rozze rime 
Crehber » qual pianta d'Ippocrene aW acque • 
M'crgefle voi da baffe valli » ed ime > 

Chiari Cigni > quaior trarmi vi piacque • 
Del voflra Monte ali'onorate cime . 


O 
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O tu > che del mio Ben Paltò fembìante 
Con •vivaci colori efprimer dei « 

Dimmi » perche sì tardo , e lento feì » 

E par » ftringi il pennel con man tremante ? 
Forfè Parte non ha luce bajìante » 

O pur non reggi a mirar fifo in lei ? 

Stmil forte provar gli /guardi miei ì 
E fallo Amor , che ancor mi ride avante • 
Mafe del mio bel Sol ritrar non puoi 

Ùeflerna fpoglia , cui forza è > che adore * 
Come quell alma pingerejìi a noi ? 

Figro Pittar » già ti prevenne Amore > 

Che con gli acuti alati dardi fuoi 
Scolpì la bella immago entro il mio core . 


Signori ebey fointa ogn* altro inclito y e forte % 
Certo cammino di virtude eleggi j 
Onde non v'è chi i pafft tuoi pareggi > 

PJon che prefuma d’avanzar tua forte ; 

Ben per te fempre quell' eccelfe porte 
Del bel Tempio di Gloria , ove paffeggi , 
Aperte io mWo ; e gli onorati leggi 
Di te fon pieni » che alPobblio dai morte . 

Dì te y che cinto di purpureo manto > 

Con raro efempio , gentilezza , infegnl 
Come può jìarpa maejìade accanto ; 

Di te y che quanto pià Papplaujo /degni 
Di bajfa lode adulatrice , tanto 
Pià fon di chiaro onor tuoi pregi degni • 

To.V. L For* 
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Forte penper né* miei deprì ajpfo n 

Mi fpinps un giorno alla magìon d' Amore » 

F punto aWinuman pero Signore 
Ch’era fu tron cintò dìpamme ajpfo > 

Vidi il barbaro tetto , e tutto incifo 
Era a note di pianto ^ e dì dolore t 
' Mentre d'intorno un'ìndipinto orrore 
Scorreva ognor per tener lungi il rìfo» 

Folte fcbiere d‘ Amanti affitte , e /morte 
%Alto quivi pìangeano , e pn la /pene 
Io vidi me/a , e in volto umìl la forte t 
F il crudeli che d’ognuno udia le pene > 

Sai i mio Cor , che facea ? dannava a morte ' 
Chi /offrir non volea le fue catene • 

\fMdrUi Signor, mira di prede onupo 
V ufurpatore di Corinto , e Tine ; 

Mira le femìnate alte mine 
Per l’Acbeo Regno a’ proprj danni angupo ; 
Della Donna dell' Adria al cor robupo 
Manca il braccio felice > e fretto il crine 
Della nuova fortuna i altro conpne 
Cerca il barbaro Trace al regno ingiupo . 
tSMa già vegg'io , che il crudo fcemoio infpìra 
In te vendetta , e già ti forge in fronte 
*Dal magnanimo fen la nobil'ìra . 

Già di Bizanzio il tuo defhriero a fronte 
Si fpinge i ed urta , ove tua man lo gira 3 
E tinge d'opU /angue il piano , e il monte . 

Mett^ 
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M Elitre penfo all'ampio ardore % 
Che nel onore 
Ognor cresce col mìo male % 

E Jè *vero , o pur Je •vano 
Sta l'injano. 

Dì Cupido acerbo flrale > 
Efequely che in me pur fento 
Or tormento , 

Or diletto , or gì elo , or fuoco > 
Del mìo cuore fa difetto 
Od effètto . 

Sìa d’Amor , che ne fa giuoco 
D'ìmprovvìfo il faretrato 
JSume alato 

Sì prefenta a me damante : 

Tutto ignudo > ma ferverò > 

Ed altero » , 

Benché in tenero fembiantc * 
Poiché accolto nel fuo •uìfo % 

Non già rifu , 

Ma rio fdegno fi fcorgea , 

Sdegno acerbo sì crudele > 
Cb’ajpro fiele 

Dal fuo labbro ufcir parca . 

, pi fpìetati acuti Jìrali , 

£ fatali 

Era il manco omero carco » 

E un dì quelli l'empia deflra > 
Gran maeftra 

Nel ferir > ponea full' arco : 
Slffindi irato a me rivolto ' 


• f\ 


Con un volto > 

Cb*ognì grazia nafcondea » 

'Aprici varco in queJH accenti 
A* lamenti » 

Che gran tempo in fen cbiudea . 

'^e talun ribello > e ingrato 
‘ Ha negato 

Il mìo nome, il mìo potere» 

E derifa quella face > 

Cbe vivace 

• Rende il Mondo , e Volte sfere - 
Se detto ha , cbe un vano affanno ». 

Vn' inganno : 

E' il mìo ardor così benigno » 

Cbe cangiar conforme nuove 
Il gran Giove 

Suole in Nembo , in Toro » o in Cigno 
Ancor tu forfè vorrai 
J bei rat 

Ofcurar delle mìe glorie ; 

E con folle , menzogniero 

Rio penjìero 

Atterar le mìe vittorie ? 

Del mio fuoco ogni favilla 
Sol dVEurilla 

Ha il natal ne i lumi ardenti ; 

Figlio io fon dì fua bellezza : 

Di dolcezza 

Ella afperge ì mìei tormenti • 

Con qual dunque empio configli^ 

Nitgq il figlio 
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y ch*umtl la madre adora ì 
Se negar vorrai Cupido » 

Devi infido 

Rinnegare Euriìla ancora . 
fAìlor volto al Dio di Gnido : 

O Cupido y 

Efclamai y fon tuo fedele : 
Sempre il tuo Nume adorai » 
Nèatemai 

Sarò ingrato * ed infedele ^ 

Fra fe rife il cieco Dio > 

E il natio 

Richiamò vago fereno > 
Efoggiunfe: alla tua fede» 

La mercede ■ • 

Io darò pur’ anche appieno . 

Dijfe ; e toflo un fiero ftrale » 

E mortale 

J^er me vibra con furore » 

F sì forte egli m'impiaga > 

Che una piaga . 

Diventò tutto il mio cuore • 

Volto allora in luì lo /guardo » 
Nuovo dardo » 

F erche , dijp , in me tu fendi 2 
Già la fede io ti giurai » 

E /erbai : 

Or y Crudel > che pià pretendi ? 
Egli a me pur /orridendo » 

Io ti rendo , 

Replicò» premio y e rifioro» 


Poiché a quefta tua ferita 
Darà aita 

BenEurìlla , e al tuo martora . 
Indi ratto vìa dìfparve 
' Con fue larve 

p, celojft al guardo mio . 

Jo ad Eurilla avido il fàjfo ' ' 
Volfty ahi laffoV • 

tA narrarle il cafo rio . 

A miei detti Eurilla rijè » ■ * 

E derife 

Jl mio duolo > i miei lamenti > 

E giurò » che non fapea , 
iW vedea 

Le mìe piaghe ^ ì mìei tormenti 
OnSio mejìo , dijfi meco > 

Che quel cieco 

Dio y cagion del mìo gran danno 
Dunafanta fma ingannatore y 
X^on è Amore : 

Anzi egli è lo ftejjo inganno . 


CLARISCO EGIRE O. 

N On fon qual fui. Sotto gran carco oppreffo • 
V antico mìo poter , già cede , e manca . 
Crefce il defìre ; ma alla carne fianca 
Di far pago il deftr non è conceffo . 
ha vìva fiamma » ohìmà quel fuoco ìmpreffo > 

Da cui moto prendea la parte manca , | 

€‘già cenere freddo : anzi non franca 
• £’ la mìa volontade oggi a me fieffo . 

Vorrei ; ma dal volere altro , che afiànno- 
Non ritraggo ; che d'alma generofa 
Seguir non può il defio poca pojfanza . 

Non fon qual fui ; e non e tanto il danno 
Del prefente penar , quanto è noiofa 
Del paffuto goder la rimembranza . 

Se fui j fono , e farò femore cofiante 
'/» adorar colei > c'bo dentro il cuore > 

Perche contro dì me tiranno Amore 
Scoccando vai tante faette > e tante ? 

Jo già fon tuo ; e già l* anima errante 
‘ Il tributo non nega al fuo Signore : 

O Dìo , lafcìala in pace I e H tuo valore 
Mofira con chi ricufa ejfere amante . 

V’è dal tuo laccio ancor chi fcìolfe il piede ; 

Con quefio aver tu dei doppia tenzone ; 

Col mìo cuore aver dei doppia pietade . 

Che fccome è virtìi con chip oppone 
Far pompa del valor , coù e vìltade 
L'animo incrudelir con quel, che cede . 
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^mnte fiate mi dìcefiì > Amore : 

^^ervì » che del fervtr n'avrai mercede . 
Laffo , ma da che entrò lo Jìrale al cuore 
Le promeffe d' Amore il cuor non vede • 
Jo feguo intanto a vivere al dolore , 

Ingrato guiderdone alla mia fede ; 

S ben mi accorgo del mio primo errore ; 
Che ingannato riman chi troppo crede . 

E quel ì ch'è peggio y ritornar vorrei 
Al vivere a me fteffo ; ma non puote 
• Sciorp dal forte nodo il cuor , ch'è frale • 
per vedere alla fin fe Amor fi fcuot e > 

Cerco mofirare in carte i torti miei ; 

Ma contri forza la ragion non vale • 


Stancato già di pìh vedermi intorno 
. Gente » c'ha mele in hocco , affenzio in cuore > 
A voi y Selve romite » amico orrore 
Stanza de' Semidei faccio ritorno • 

Col foffrìre , e tacer fperava un giorno 
Vedere al genio mio forte migliore : 
i4 Ma ingannato alla fin dal dolce errore > 

Prendo me fiejfo y e la mia vita a /corno • 

^uì non fia y che l'invidia in torvo /guardo 
^^ontra rozza capanna il dente arrote > 

Mè che più mi lufinghi un finto amico . 

Tardi mi avveggio dell'error : ma tardo 
Non fu mai pentimento ; allor che puote 
Virtù nuova /gridare il fallo antico • 

Sin 
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Sin dal primo momento > in cui la forte > * 

O la J^entufra mia mi Volle amante , 

F er condurmi a mirare il tuo fembiante > 
Furono gli occhi miei l' infide [corte • 

[Aprirò gli occhi fiefiì ìndi le porte » 

Acciò nel petto entrafe Amore infante : 

Ove leggami il cuor •> fatto gigante , 

Con laccio , che noH rompe altri , che Morte . 
Seguono gli occhi fciolti il tuo fplendore 
A goder vagheggiando , e alla catena 
Difchiavitù dannato il cuore io provo > 

Or fe la colpa è delle luci > il cuore 
Come ha il gajìigo y e'I danno ì Ah non è nuovo 
Sofirir del fallo altrui ringiufia pena . - 


Che fperafii di fare » oingiufia Morte i 
/» togliermi colei , ch’io chiamo invano : . 
Forfè mofirar , cbe'l tuo valore injàno 
Ai Numi fiefft fa Vare pih cortei 
7* inganni : ella contenta di fua forte » ^ 
Fià che mai vive al piè del fuo Sovrano : 
■Rimango io si , come da lei lontano y 
Non morto ancora ma condotto a morte» 
Anzifplender tu fai tanto pià bello 
Sibilo fpirto gentile y al quale il velo 
Di cieca umanità molto togliea . • » 

Ricco di nuova fella io veggio il Cielo 
Privo di Lilla il Mondo ; e non potea 
più perder que fio , nè acqui ftnr pià quello» 

CLO- 
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E Osh Morte cotanto ? ab del fuo fiolto 

Ardir le ìncrefca , e il gran Francefco e flint o 
Veda gir più famofo , or eh' è difciolto 
Da quel vii laccio , che il teneva avvinto . 
Veda l'itlujl re Eroe tra vario > e folto > 

Stuol dì Virtuti d'alta luce cinto- 
Mojìrar nel tempio della Gloria il volto 
■ Di vincitore in atto , e non di vinto ; 

Veda al piede di lui mordere il fuolo 
L’empietà fra ritorte , e con eguale 
Nodo la forte rea fretta in catena ; 

E f e Morte noi mira , è , perche al fola > - ' 

Al fol nome di lui refo immortale 
Soff re del fallo fuo tutta la pena . 


'Alto dejto di gloria il cuor mi punge > 

Che mi sforza a feguirlo ; e afcolto un grido 
Di eterna fama > che febben da lunge 
Arriva , io pur gli credo , e in lui mi fido : 
Ma più faggio penftero a me foggi unge : 

Non creder no , non ti fidar ; dal lido 
Se fpinge in alto mar vento , che giunge » * 
Picciolo legno > il mare » il vento è infido . ' 
Gloria, e fama tu cerchi , e gloria, e fama 
Aver non puoi : te la contrafla infano 
Potere , corto ingegno , e deftin rio ; 

E già ti afcolto di tua folle brama 
Sciamar pentito : oh grido , ‘grido vano ! 
Oh luftngbìero , té h^ngjbìerdefol 

Par- 
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T armi non litro y chtVofcuroy e folto 

d'affanni , che mi ^veggio intorno > 

Sì diradi , t ft fterda , e alfine un giorno 
Rìedu a me quel piacer y ch'egli mi ha tolto . 
Oh fe avvertì Ué y Arcadia bella y accolto 
fiJon avrefli unPafiors) dijadorno » 

^ml'or mi penfi , e qual nel tuo foggior no 
Entrar mi vedi fconofciuto , e incolto : 
Saprei trattare anch'io cetra gentile 1 

Se non pari d'agni altro > almeno y ' almeno 
Oltre il cojìume mìo men'afpra y e umile ; 
Ma non verrà y nò non verrà il ferenu 
Felice giorno , e farò fempre vile 
Fiacco > e rozzo Pafior d' Arcadia in fieno • 


Ecco Vinclito Giulio : in qttefla riva 
Evvì chicolpenfier sì alto afcenda » 

Che fina eccelfa vìrtute appìen comprenda > 

E quefia a parte a parte a noi deferiva ? 

Evvì chi in tela effigiata y e viva 

Dell* opre fine l'immago innalzi » e fenda ; ^ 

O in bronzo il Nome imprima > onde rifplenda 
vAugufioy e qual eonvienfi eterno vìva ì 
Ab y che alcun non appare y e fi dìfeopre 
Vile l'arte > e *l faper ; ma chi tal vanto 
<Avrà y ehi tale onor ? Venga la Gloria > • 
Venga ella tofto , e quanto può s'adopre ; 

Che di lodar l'Eroe fe giunge a tanto y 
Av remo alta di lui degna memoria . 

Non 
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Non mi vedrete più Ninfe > e Paflori > 
Spenperato con voi fui prato affifo 
Coglier' erbe odorofe , e vaghi pori 9 
E paffar lieti giorni in fefa ^ e in rifa • 

Anzi il nome di Emilia > e quel di Glori 
Da me fui tronchi * e fovra il fonte ìncifo 
Vo cancellare > e de' mìei pdi amori 
Anco il nodo più forte io vo recifo . 

Nè vi importi il Japer la cruda , e ria 
Cagìon dèi male » che mi rode > e lima > 

O come in braccio al duol cheto mi fia . 

Lo fa Fortuna fel , che cieca fìma r 
Così trattarmi > e per non colpa mia 
Farmi diverfo af'ai dar quel di prima . . 

T^ico a me fteffo : falle patrie fponde 
^mlor dopo due lufri il piè porrai * 

Ricordati 9 eh' Amor colà profonde 
Piaghe ti fece > e quante furo il fai . 

'Accorte narolette afcolterai : 

Clorajio mio > quando giungefi ; e donde ? 

. Indi cento bellezze a te vedrai 
*D' intorno 9 or difdegnofe 9 ed or gioconde • 

Nulla ^ nulla t'aTrefii ; ardito » e forte > - • 

Se pur non vuoi perir 9 fuggi ogn' impaccio ; 
Che ben falde non fon le piaghe ancora ; 

CMa t'importi affai più » chepno a morte ■ 
Sacro ad altra giurafì eterno laccio : 

O fanta legge > tu m'afftjìi allora • 

O 
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O tenero Arbufcel > tardi nafcejll ; ’ 

Vorto mìo quaji è incolte , in lui pìà raggio 
Di Sol non luce , aura non /pira i mefli 
Fior più a nutrir , benché rinverda il Maggio* 
Ma venti ahimè sì ìmpetuojt* e infejli 
Sorgono d'ogn' intorno a farli oltraggio , 

Che temo alfin » che un di perifca , e refti 
Campo inutile * vile , afpro , e felvaggìo • 
Tur ti vo coltivar , verde ArbufceUo , 

Che fe pari al dejto non crefcerai * 

L’infecondo terren condanna , e incolpa , 

F fe avvien > che crefciuto > adorno , e bello 
Anzi 7 tempo tu muoia , ab che morrai 
Ter voler del deftin * non per mia colpa . , 


eAhi > che pur mi conviene : e al fen lirìngea * 
Mon mai fazio la man del caro Figlio > 
Rammentando fra fe quaVei dovea 
Soffrir lungi da lui penofo efglio . 
iMbi » che pur mi conviene : e rivolgea 
Verfo la Spofa dolorofo il ciglio , 

Pallido sì , che raffembrar potea 
Stefo languente al fuol candido gìglio • / 

'Ahi » che pur mi convien da voi divifo 
Partire > ed oh dì voi meco venijfe 
Vn guardo filo * una parola , un rifi ! 

Cosi Gìufeppe lagrìmando dìffe > 

P a un guardo > a un guardo lor\ di Paradifo 
In braccio del piacer morìa > qual vijfe . • 
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J<Iulkpe fami H fral terreno maHtà ... •< 

Lajcìar » che fpoglìa è vìi del fuolo » il cuore 
Il cuor mi fa contraflo : eì col dolore ' " ' 

Di dovervi lafcìar mi sforza al piamo . 

So^-^vìenr/jì (^ahi rimembranza ! ) il vvfìro amore j 
Che m’empie di dolcezza > e gaudio tanto : 
Sowienmi Amor , che nel mìo petto oh quanto 
■ Per voi divampa ju puroy eterno ardore ! 

JUa vengo m%nO » e già s’ofcura il ciglio • 

Deh » pria che Morte il fatai dardo fcoccbì » 
Soccorretemi voi nel gran perìglio • 

Così dicea Giufeppe : ed allor tocchi 
Di tenera pietà la Spofa , e il Figlio 
Soavemente a lui cbiufero gli occhi * 

CORESO EVANZIANO- 

C Arco già d’anni > e dalle cure oppreffo 
Ignoto ahìtator d’umìl capanna 
Tentai condurre al fuon di rozza canna * 
Poveri armenti in riva al belPermeffoy 
PJè ancor col dubbio piè vefiigio imprèffo 
Avea full’ erto eolie > ove s’inganna 
Chi con fua forza di poggiar s’affanna » 

5"^ non vel traggo il Divo Apollo ifttjfo % 
binando d’ Arcadia al fortunato loco > 

Ove mille s’udian Cigni canori % , ' 

Vn giorno entrai palujìre Augello > e roco * 

Al folgorar de’ lor chiari Jplendori . .. ^ 

S’accefe H petto mio di facrq fueco t 
E improvvift fui crìn nacquer gli allori ^ * 

^uand* 

i 
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§lt^nd*ìo credcai. che in me gli ardori intenp 
pojfero ejlìnti > e ne gioiva il cuore > 
Venne furtivo il pargoletto Amore , 
f raccefe nelfeno incendj ìmmenfi . 
lE acciò faggio ragion mai pià non penfi 
Ad ammorzare il ravvivato ardore » 
L’empio in guardia vi pofe il fuo furore 
In compagnia de’ contumaci fenft ; 

E fe morte talor vuol darmi vita , 

Tofo porge il crudel breve ri fioro > 

Che aà^igore all'alma egra , e finarrha 
Così fcherza il Fanctul col mio martora , 
che fol per fuo piacer mi ferba in vita , 
Siccb’io vìvo morendo > e pur non 'moto . 


Non già le forte del bifronte Giano 
tAncor difebiufe al rio furor di Marte > 

Nè mille > e mille vele all’aura fparte , 

Che ingombran di terror l’ampio Oceano ;> 
Non di tefor cieco defire » e vano $ • • 

O pur de* cafì altrui vergate catte 
Turban la pace, che in folinga parte 
Lieto men godo > 0 prema il colle > 0 ’l piano \ 
Mentre il canto gentil d’un augelletto > 

E ’l dolce mormorar d'un fonte chiaro 
Formano a i fenfi miei gradito oggetto : 

Ma ben con modo inufitato , e raro 
Tutto condifee > e turba il mìo diletto > 

Solo d’ Irene un penfier dolce j amaro • 

Gìun- 
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Cium quel dì , che di Parnafo al monte 
Salìtdovea Ì avventurata Irene > 

Avean le facre vie tutte ripiene 
Pajlori 9 e Ninfe a feguir lei già pronte ; 

Ma la gran Donna con altera fronte 
Al più duro cammin franca s'attiene 9 
E pjft i lumi all’alta cima tiene 9 
per giunger tofìo9 ov’è più puro il fonte . 

Allor ciafcun tutto confufo > e muto 

Sofpende il pajfo a mezza via , conforme 
Aduom 9 ch’ogni vigore abbia perduto . 

Elh intanto s’avanza in tali forme 9 
Che chi cerca il fentìer da lei battuto 9 
Mentre calcar noi può 9 n’adora l’orme . 


Sfoggi veggiam di Pindo le Reine 
Ver noi venir di bei coturni ornate » 

Con arco 9 e cetra d’or , più dell’ufate • 

Forme portando inghirlandato il crine 9 
E poggiar nojlre menti 9 oltre il confine 
T)el volgo ignaro 9 in fulle joglie aurate 
D'Apollo 9 a converfar colle beate ^ 

Che regnan colà fopra , alme divine } 

7 <i/ che di nuova > e chiara luce intorno 
Cinti 9 un facro furore entro le vene 
Ne muove al canto > oltre il coflnme adorno • 
Di tal gloria 9 e valor 9 che a noi ne viene • ' 

In così lieto > e fortunato.giorno , 

Chi non fata cagion ? prefente è Irene* 

/ 
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. Quando lieto men giva e baldanzofa .. 
^correndo ì campì , e calpeflando i fiori > 

Or di Tirji cantando , ed or di Glori > 
Premendo or colle aprìco \ or lido ombrofo 
JJ alma godeva in fe dolce rìpofo » 

Perché dì due pupille ì beìjplendori 
I^on mi avean dèfii in Jen gPimmen fi ardori > 
Ch'ìndi H vìver mi an rejo afpro , e penofo i 
Yal eh’ or tra bojchi vo penfofo,, e filo , 

E Jovente convìen , che inerme. io giofiri 
Con odio, gelofia > [pavento » e duolo * 

E la fchìera crudel di tanti Mojìri , 

Madonna > a’ danni miei produffefilo 
Il contrario. voler de] penfter vojlrì • . 


Or che i dolci fin lungi occhi vivaci 
Efca fatale all’ afpro fuoco mìo > 

Sperar forfè potrei , che un dolce ohhlìo 
tjM’efiingueffe nel fin le accefi faci 9 
Se tu crudo Signor , che ti compiaci 
Del mìo s) lungo affanno , al van defio 
Mon porgejft alimento acerbo , e rio 
Con aure di fperanze egre > e fallaci • 

Oh dì tiranno impero ingufia ufanza ! 

Di tua legge jol’ìo cruda > e Jevera - 

Soffrir dunque dovrò l’alta poffanza > 

$lmndo colei tutta fuperba , e fera . > 

Puor del tuo Regno in libertà s’avanza » 

Di fua virtftte » e dì mie jpoglìe altera ? . . , 

^ To.V. M jDcff- 

* . \ 
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Donna , fiwa te ftegà , ejìfffa qMant^ 

' X<Ie dìero a noi le pià benigne fttUe • 

Se le [acre di Ph^ alme Starile 
ideila capanna tua ferman le piante» . . 

Stupì fce Arcadia al gran.vaUre , ea tante ».. r :: 
Cb' ornano i carmi tuùi , grazie sì beile . . 

.£ milie accefe al tuo fpknder faceUe ■ : 0 / . 
Seguano te » ma tu ^nttfola innante • . ' 

Orfe à'Afirea fin qui lunga U bel rio 

Io bevvi poche fiìlle » d’umit canto 
Ittvan lode cercai col fador mio » • ' 

Calcherò P orme tue 9 Donna 9 fintanto » ^ 

Che ne* gioghi di Cirra agguagli ancb’k » 
Colmo di te » d'vgni Pafiarr. H vamo . 


Per chi mtn vìvo infolitarla parte 

Lungi 9 Donna, da voi, già il volgo ignaro 
Forjt dirà , che a duro pianto amaro 
J giorni 9 e Vore il mìo dolor compatte • 

Sda folle è il Juo penfier , chefe'n difparte • . . 
E* ciò 9 cH Jempre al fenjò vile è varo » 

Allor le fole a contemplare imparo 
Voflre doti, che fon nell'alma /parte t . ' - 
tAnzi che in gioia i /enfi mìei rapite » ' v 

Se di voi penfo alle bell* opre > e conte • 

E quanto fovra ogni altra ornai fiorò e i 
Che molte fon , che di faUr fian prónte ^ 

Del colle di Virtò le vie ronàte » : 

Vói fola già fiete in cima od monte* ^ 

. Se 
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S e lafcìa alquàmo alia ragione offèfa ' ' 

Amoroja paffion lìbero il campo , ' 

Tùjìo nel J'en d'un deftr fanto avvampo p 
B fanno i mìei penfteri afpra oontefa . ' 

Che il dìfwganno allor mojha , che refa 

Schiava l'alma d’ Amor fu al dolce inciampo ? 

F entimentù conftglìa a me lo Jcampo ; 

B fortezza m'invita all’alta imprefa . 

Ma un rìjo fid d'ìrene un vezzo » un guardo 
7 * 2nto in me puete , e mi lupnga in modo > 

Che torno a i lacci , e corro incontro al dardo • 
Si di mia fervitude or peno , or godo : • ' 

Tento fuggire > ed indi il piè ritardo ; 
tàbertà bramo » e poi non Jciolgo il nodo • 


Bevami in alto un mio pènpèr veloce 
L'origine a cercar del mio dolore 3 
B veder pormi il faretrato Amore 
S ovra carro di fuoco andar feroce 3' 

B dietro lui feguir con volto atroce 
i^avento , gelofa , odio > e furore > 
Etra lor veggio me > che pìen d’orrore' 
Spargo vane querele , inutil voce . ' 
Efcorgo alfin > che di mie tante pene 
Cagione i fole il dolce arder ? ch'elice 
Bagli occhi fuoi la mia tiranna Irene 
ìndi pero defiino odo > che dice i 
Soffri , mifero , pur le tue catene ; ‘ " • 
Chefperar lihertade a te non lice * ' 
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lo vo penfando » e nel pcnfier m* affale ’ • ' ^ 

Orror de' falli mìei , timor di morte ; v .. 

E veder parmi le tartaree porte : 

Odo il pianto de’ rei fatto immortale • 

Penfo alla morta fpeme y epenfoquale ’ ■ j 
in noi produca inevìtahìl forte 
Tardo il pentìrfi , e quanto mai Jìen corte 
Vare di vita , e pronto il dì fatale ; 

Ma il Mondo allora a’ rei piaceri unito 
Con fue falfe lufngbe il ver mi copre > 

. Vi bei fiori fmaltando il mìo perìglio . 

Onde y ben chi fenta nel cuor l'invito 

Del fa nto Amor , che il buon fentìer mi fcopre , 
lo lafcio il meglio > ed al peggìor m'appiglio . 


Porte campiort >' cb*in fui bel fior degli anni • \ 
De i due cammini al deflro il piè volgefie > 

E tai f proni di Gloria al fianco avefie > 

Che fprezzafle di morte acerba i danni . 

X^oi ne gìfle a gioire » e noi d'affanni ’ 

Colmi lafcìafie in cure afpre > e molefle : 
Pìanfe Roma il fuofato > e intanto fefie ' 

Con vojìre opre fiancar di Fama i vanni • 
Superbo è il Pò delvofiro fangue tìnto » 

Che per voi la fua Reggia aver non mira . 

Da Germanico ferro il piede avvìnto > 

E in voi confufa Italia tutta ammira 
Di fue fperanze il pià bel fiore efiinto 9 
Efulla vofira Tomba egra fofpira • 

r AF 
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Almo Signore i un H per man mi prefe 
* Il proprio genio , e mi condujfe in Cielo »■ 
Squarcialo in parte quel nèbbiofo velo » 
Che natura fu gli occhi a noi dijiefe > 
jB Jì vedermi in cento felle accefe 
Cento gyand' Alme del tuo nobil Jielo ; 
Pofcia mi diffe : ecco che a te rivelo 
Grand' arcani del fato > ed alte impréfe . 
Mira quel , che rifplende Afro sì bello ; 

Di là difcefe del Faflor d'Arbano 
L'Alma ^ che tardi riunirajft a quello % 
Perchè il ferbù l' onnipotente mano > 

pria che chiuda fue fpoglie angujìo avella». 
All'Imperio del Mondo in Vaticano . • • 


Brano i miei penfter rivolti altrove 

Allor i che Dìo vibrò di grazia un raggio • 
Che cbiamollì » e gufar f è loro un faggio 
Dell'alto immenfo ben > ch'egli a noi piove . 
E qual' Ape , fe in Ibla avvien , che trove 
■ PiU dolce umor , s' arre fa in fuo viaggio * 
Tal l'intelletto mìo refo pile faggio 
Tutto s'immerfe in le delizie nuove » 

Finch' ei per lor dal bajfo fango tolto " 

Sè vide in del appo il divino Amore % 

Ed io me tutto entro fue fiamme involto , 
Sicch' or grido , Signore , o addoppia il cuore » 
^ O ate mi chiama dal mio fr al difciólto > 

O tempra in parte tl tuo celefe ardore . 


Vn giorno all* ombra di due annoft 

Dìo , ch*in Gnido Juagran reggia tiene , 
Dormia dtjiefo in falle molli arene > 

E fier dejìino al guardo mio Pejpofe ; 

Cèe nel volto di lui fra gigli , e rofe 

Comparve a gli occhi mìei Hngrata Irene % 

Ed il mìo cuor delle Jifferte pene 
Memore ancora a fojpìrarp pofe • 

Tanto baflò per rifvegìiar l* Arderò , 

Che lieve èa il fonno , e tutto /degno il cuore ; 
D*un firal mi punfe ; e poi volando il fiero 
Dìffe a me volto : or nel tuo primo ardore ^ . 
Torna a penar t ch'io vo » ch'ai Mondo intero 
Servì d’efempio a non defiare Amore • 


Carlo modo ; e alla fua Tomba intorno 
Roma , Italia dolente , il Mondo tutto 
Piange : la Gloria fol con ciglio afeiutto 
Lo mira > e fegna tra' fuoìfajii il giorno • 

Or , Donna , tu y fe di tai pregi adorno^ 

Lofeorgi t il ciglio afeiuga > accheta il lutto » 
E fia dell' amor tuo fol degno frutto 
Dargli vita miglior del tempo a /corno • 
Canta dì lui : fin dove il Sol rifplende 
• Andrà fua fama da tua Lira efprejfa % 

Senza cbe.tema più morte * o vicende • 

Così a lui fia vita inmortai conce ffd 
Ne' carmi tuoi * Tu delle fue fiupende 
Opre in fantare eternerai te fiefj'a • 
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Hojh > quel faitto (trdoT » con cui le prìjue- 
V mfcìoglìefti t) gradite al Gì eh , 

E tua invitta pie ^ , finezza > e zelo » 

CAtf gloria ate i a noi fiupore imprime % 

Eu effètto fd di caritè fahUme y 
Che in fino aveJH > ed Io ridire anelai ■ 

Ma fi l alma ho di pietra y e il cuor digiela 
Come innalzar pofs'io mie baffi rime ? 

’Ab fi tanti prodigj appiè del monte 
Cimin tu fifti ad onta delVobbìio , 

^gglttng} or quefta all’ opre tue piè conte . 

Ea y che il duro mìo cuor rivolto a T^io 
Di lagrime d’amar difciolga un fonte » 

E tua lode farà quel pianto mio . 

CRATEO ERICINIO. 

Q Velia parte > che in noi vive immortale 
faggio d’eterno , ed increato lume % 
Travia benfpejfo dal fio bel coftume 
’ Pojìa dalfinfo > come fegno a jhrale . 
b come egrofipito , a cui non cale 
Di chi lo tolga dall’ inferme piume » 

Così oppreffa ragion piè non prefime 
fi H^ttuto fia forza vale ; 
i/v (? piu r arbitrio in libertà la mena 
Per quel dritto fentier , che dalfofefi 
Lungi la guida del fio vii Signore i 
Pur fi rivolge il guardo alla ferena 
Sua patria Jìella > d’alma luce acce fi 
Ravv’fif e /ugge il volontario errore» 
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^mndopaHÌ da ntt verta fua sfera ' ■ ' 

lume » che me pur fè noto al Mondo » 
Credei fepolta in cieco obblio profondo 
^yVIia fpeme y e giunta la mia gloria a fera • • 
Pianfì ì e la doglia tnia torbida y e nera \ 

Tolfe alla mente ogni penfier giocondo > 

Ma vi lafciò per mio dogltofo pondo 
Del ben perduto la memoria intera . 

Così , come Noccbier , che fenza vele 
Scorre rirato mar , pìen di timore > 

Mè tanta ha forza performer querele » 
Muto giaceva anch’io nel mio dolore ; 

All or eh’ un mio penfer grato , e fedele 
Vijfe: vive Aleffandro > e l’ai nel cuore • 


Padre > la vìa de’ Saggi è fempre bella > ' . 

E virtù fra i dìfaflrì ha fermo il piede i 
Nè giunger può di gloria all’alta fede > 

Chi l’interna non vìnce afpra procella 
Ovunque pofì y o in quejla parte » o in quella > *. 
L’occhio dell' Amor mio fempre ti vede > 

E il defo y eh’ a te viene , e che a me riede » 

Porta y e riporta i baci , e la favella . 

Soffri pur dunque , e nel tuo duol fajìofo 
(Mttendf il lieto dì y che al figlio appreffb i 
Il premio avrai del tuo foffrìr penofo . 

Così da gioie y e non da cure oppreffb » 

Tu farai del mìo fieno a te ripofo ; 

Ed io de’ pregi tuoi gioria a me Jleffo • , 

„ Dì 
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Vi tua mente uno [guardo almo ^ e giocondo 
Che, [guardo. è d' una. mente ìUufire , e chiara > 
( 'Ve' nojiri affanni ilfejco duol rìjchìara > 

Che tanti Jon.» ch’empion d’errore il Mondò. 
Squarcia Frovincie > e Regni il dente immondo . 
Di rea difeordia ; .'e ancor natura impara 
Ad irritar cantra Je fte(ì'a a gara i 

^mi parti , che proau(J'e iljen fecondo : 

V tu y Signor t con lagrimofo cìglio .. .. 

Vedi il male comune ^ e ne dai fegno > 
Pietojosii ma forte nel periglio X 
JVè fia j che della Fe vacilli il Regno , 

Se Speranza i ed Amorti dan coniglio 
,, A governar di Piero il [acro Legno • 

Lieta fortuna avrà fofeo femhiatte i 
E i doni fuoi darà colle rapine » 

^^ndo un Pajlor pià non avrà fu 7 crine 
Il jerte verde aeW amiche piante • 

La fpeme allor d’ Arcadia ilpaffo errante,^' 
Volgerà ad altro incognito confine ; 

E fi. vedrà nel mezzo alle r ulne 
Placar l’ira degli afiri un’Afro amante • 

In del con nuova luce ufeirà il giorno ; 

Mè pià avrà Cintia il regno infra le ftelìe > 

JVè pià il vofiro Po fior farà ritorno . 

Prenderà ^Arcadia nuove forme y e belle i 
JVè il [acro alloro y il vago faggio » e l’ornd 
Paventeranno fulmini e procelle. 
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Diftjo •oapor » ch'il Sole ingrotno efiho 
. ' All'amido torrtno innalza » < e accende « 

Sì purga , e ftringe > e vita » e fonia prende i 
Impenna l'ali , e batte Vaervwo ; ' 

Ni piò curando H lezzo fuo nativo , ■ . ’ ^ 

Sì libra in alto 9 e fugar l' ombre intende 
Con quella poca fiamma y che h rende 
Figlio del Sol y com'è del mare il rivo • 

Cosi pur' Io da bell'ardore aecefo > > ■ 

. Sento rapirmi ver l' eterea mole y 
tJMio ojcuro nome a rifebiarare intejb ; 

€d oltre il mìo cofiume > orfia y cb'Jo vole 
Dalla face y che nutro > illufire refo . 

La Lucciola fon’ Io > Clcminte è il Sale • 


Donna felice > -a cui dal Cielo è dato 
§lmnto a cofa mortale ei dar petea » 

• £ che di fe per fabbricar l'idea 
Refe a' tuoi cenni tributario il fato : 
lume y che trafpìri altra Pufato > 

E che in un mi confonde y e nù ricrea » • 
tjMi fa veder ciò , che non mai credea • 

Virtà y che bafti a fare un cuor beato . 

Del cìglio altero-^y' del fembiante adorno > 

Di tanti pregj di natura io taccio > 

Che fo y che poco l'alma tua ne gode . 

Ma quando al primo oggetto h fo ritorno y ^ 

E’ tanto grande y che mi fo di ghiaccio y 
NI degno ì il labbro mìo di dir tua lode • 

éa 
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9» Da quel i tbe mi governa ^ alto fpUndore 
O quanta , Caterìua , o quanto apprefe : 
^tratto la dotta mano > a vajìe ìmprefe 
Moffe le piante r eà awampò d' Amore •, 

D/ Siena al patrio luol delizia > e onore 
Idei più bel fior degli anni ella fi reje ; 

Indi fall* Arno a terminar contefe 
II fanto , generojò cuore . 

Mojfa da maggior zelo > e maggior luce 
Sul Rodano •ventofo ancor fi porta » 

E al Tebro il Vìcedìo rende , e conduce • 

Xdel fuo fonte primiero alfine afforta > 

In cui jvelato il fommo Ben riluce > 

,> Romay Italia y e la Eè guarda » e conforta» 

CR E SFONTE CAUCONEO. 

E Ran di tenebrofi obblio eojperfi 

I miei penfieri , e rozzi , e incolti appieno » 
^mndo lorgiunfe l* armonia de* verfi > 

Che di fé tutto m*inondaro il fieno • 

'Allor per fient ter nuovo il piè converfi 
D’alta y € celefie deità ripieno > 

E gl’inni eterni d’alma luce afiperfi 
Rejfi confmegenerofio freno . 

Tal che dì rèndo l’ immortai Reine 
Dall’alto colle a me vi d’io fiorente 
Vaghe di lauro offrir ghirlande al crine • 

Che fie il cuor poi di fiormontar poffente 
fiJon fu l’eccelfio y e al del vicin confine l 
Alme» di fino viaggio ei non fi pente . 

Non 
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J^oft la coro fi a t che la fronte alacela » 

' Non la ferita > che gli fquarcia il petto » 

Non le percùjfe , e non l' afflitto afpetto 
Della /parata fanguinofa faccia » 

Io guardo fùl : guardo le aperte braccia .1 

Del mio Signore ^ e n’ho gioia ^ e diletto * . 
Tal fcuopre il Padre l’amorofo affetto , 

Quando il Figlio alai tornale il figlio abbraccia* 
Jo cosi , che finor da luì fuggendo 

Per fentier ciechi andai y dopo error lungo 
Alle fue braccia pure alfin mi rendo ; 

Ma non ancora al caro ampie ffo io giungo , 

Perche alle antiche , nuove colpe unendo > 

A i primi chiodi ^ nuovi chiodi aggiungo * 


Voi y cui nobil depo di morte accende > 

Di morte illujhe y e di bel /angue tinta t 
^y^a tienvi la gran voglia rijo/pinta 
Timor y che tanto con amor contende > 
Giulia mirate , cui non anco rende 
Il terzo lufiro dall’infanzia /cinta > 

Come di Jpeme , e di coraggio cinta * 

Sotto al barbaro ferro il coUo fende ; 

E come lieta in volto » e come invitta 
La palma afferra , che le na/ce appreffò » 
*Del/uo primo trionfo inci/a y e fcritta • 

Or qual timor , qualfren v’arrefta adejfo ì 
Lo J’pirto allor pih pronto al Gel tragitta » . 
Ch’e men dagli anni > e dalle cure oppreffo 

Fi^ 
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Figliai hcredeai che 'IfoUtario loco y 
Dove già ti chiude Jii ^ un'anno è ornai > 

Tal rìncrefcejfe alfin > che ben' affai . 

Foffe quel tempo , che a te par si poco . 

Ma poi i che ti riveggio in fefla , e in giuoco > 
Per la foave pace , ove ti ftai > 

J' benedico il dì > che ti lafciai 
Correr i qnal vola alla fua sfera il fuoco . 

Ivi ti ferma pur , ch'io non t'afpetto : 

* Affai ti pianfe per lo tuo tragitto 
^i^l y che adornavi un dì , paterno tetto • 
Or non pià nò > pià non vedrailo afflitto ^ 

O farà il pianto fol di gioia effetto ; 

. Perche fuggifti dal fallace Egitto . 


Scegli è mai ver y che per vie cupe » e afcofe 
P affando al mar , s'incontrin l' acque > e i fiumi y 
E le fembianze veftano , e ì cofiumi 
Di tante oblique ìor vene arenofey 
Oh come il Tebro Io veggio , le fpumofe 
Linfe y e con feco mille algofi numi > 

Spinger per valli y e monti y e fajji y e dumi 
Del Pò a cercar le altere onde orgogliofe ! 

3B giunto ove 'I gran Re fiffoerbo fiede 
Preffo fue torri , e prefjo i lidi fuoi 
Apre alla bella coppia albergo , e fede » 

Rendi > gridar > rendi gl'illujtri Eroi : 

^uefiì d'Amor bei nodi y e quefiafede 
Son trionfi di Roma > e non fon tuoi • 


Non 
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forili Signori non è lauro novello ” ' \ 
§l^el i ch’or v adorna V onorate chiome » 
l^è il d) prìmier i che il voflro ìnclito waw ’ 
Suona in queflo alle Mufe amico oftello . 

Ben mi rammenta ancor quell* arbufcelh , ' 
§lmndo per voi già nacque \ e fo hen come 
Di voflro canto per virtù fur dome 
Le forze del nimico ozio rubello * 

'Ma quel voflro rìpofo e che fu poi > 

§lmndo in forfè altro lume » altro linguaggio , 
Che ìlluflrò un tempo e queflo loco > e noi ? 
'Anco il Sol dopo il lungo alto viaggio 
' Da noi fen /ugge » e afconde i raggi fuoi > 

Ma forge in breve 9 e porta un più bel raggio * 


Io ben Vudìa i ma non credea poi tanto 
Del bel Garzon » della gentil Donzella > 
Ch’ei così vago , ed ella così bella 
Foffe t come correa d’intorno il vanto . 

Or ch’io li veggio colle Grazie accanto , 

€ con gli Amori > e fento la favella , 
^Benedico quel dì » che quelle 9 e quella 
Strìnfero il nodo preziojb ^ e fante ; 

B chiamo quei t che dopo noi verranno > 

Che guardìn Jifo i duo vaghi fembi am i > 

Se di fiamma fublime arder vorranno ; 
jE nafcan poi , fèmpre tenendo ìnnanti 

file He due Vaghe idee » che in hr vedraimùt 
* Lo fpecchìo degli amori , e degli amanti* • 


La 
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%aèdla Donna hel Gatztm s* accoppia $ ^ 

E V antica fita patria efaltat e godo ^ 

Cancan l'amicbe Spcfe inni di lode » ' 

E al fuo carro ì trionfi Amor raddoppia • _ 
Invidia > invidia ria per cagion doppia 
^Barbaramente f dilania i eroder 
E più che vede il popoi lieto i ' e n'odo 
he tanto gioie » più fi cruccia » e [coppia • 
Imeneo fu nel Cielo alia fua fteila ’ ' ' 1 

Torna volando 3 e là nuovcdme affetta 
*Da riaccender colia fua face Ha : 

Ma chi farà $ che d'una più perfetta • 

Fiamma s'accenda dopo qaefta bella 
Coppia sì cara al Mondo > al CHel diletta ì 


Ifola bella , del valor più vero 
Sede 7 e fonte d’invitti iUuftn Eroi $ 

Dove Europa ripone i figli faoi > 

E lor v'apre d'onor nobil fenderò . 

Ecco j ecco [òrge un fiero turiàn nero 
Cantra di te dagli empj lidi Eoi : 

Ecco s'accofta i e già mìnaocia i tuoi 
Mari 7 e già turba il tuo felice impero • 

E tu pur t'afficuri , e ie sì forti 
Braccia 7 cb'aifuorat a te ritiri 7 e fio* 
Meditando mine $ e firagi , e morti 2 
Deb fg vuoi vinto il fiero nembo 7 ornai 
r jéza fai falle mura , alza fu i poni 
ma candida Crocea e vinto avrai» 

DIAN^ 
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O H quale intèrno » ob qual dìa>ìn mi /prona 
Furore a penetrar fin dove fianno • • • ■- 

Tra i ceppi ancor le cofe » che verranno ^ ^ 
Nè fenza i fati il tempo le fprigiona ! . ' 

Oh quale i' odo \ che per l'aere tuona \ 

Afpro fiagello » e i vizj a fentir l' anno i v*' 

Oh come Jworti giù per Lote^vannoj » . À^. i 
Lete i che già di /rida alte rifUona\\ \ .A 
J)a i baffi Flisj il buon Fabrizio » moffo o . - 
Al gran tumulto n'ode la. novellai- < ‘ 

E tofio volge all'empia torma ildoffo > • v 

E allegro riede alla fua /quadra > a quella 
Da cui 7 valer non fu per morte /caffo > . 
Gridando : Roma nofira or fia pià bella , > 


Creata i eh* ebbe sì bell' alma iddio f' 

Se ne compiacque » è ne fé pompa al Cielo : . 
Eoi , vanne > dijfe > ad informar quel velo 
Là fui Lamone > e mofira il poter mio* 

Al tuo apparir l'àer pià fereno , e 7 rio 
Fia vie pià chiaro , e pià verde ogni fiele > 
E 7 Mondo già con temerario zelo 
Forrà fua gloria , ove l'ho pofìa' anch'io l 
tfMa tofio il fuggi ; e s'ei ti fiégue , prendi 
La'via pià faticofa i ond' egli pena y ■ - 

Tu n'abbia merto ; e allor qua fico afeendi- 
Diffe ei ; venn' ella : ma qui giunta appena > 
Ecco fin fuggè . O Mondo i e non l'intendi 
E non varchi per lei monti d'arena ! •> ’s ' 
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Fermare ai fumi il corfoy a inventi il moto i 
Trar gli alti monti » e le felve alte /eco , 

Far y che Tigri , e Cinghiai non guardin bìecoy 
B ch'ogni ferpe di venen Jia voto y 
Fin là y vèl'uman /lame attorce Ciato y 
Gire y e far guerra , o Re di Stige > teco 
E trar miWalme dal tuo buio fpeco , 

Fin. fui del , che par troppo a te fu noto ; 

B dar laffujo a quelle eterne menti 
Con prodigj non mai viJH finora' 

Tduovi di meravìglia » ampj argomenti y ~ 

Opre fon di colui , che qui s’adora . 
lift l’Egitto , il fan tutte le genti 
Nate y € 7 fapranno le non nate ancora . 


S^tt^a è quella grandi Alma ^ ch’io creai » 
Fria dell’ antico Caos quefia è quell’ Alma y 
Che meco fu quando la grave [alma 
Della terra , e dell’acqua in aer librai . 
^l^fìa dalla comun macchia ferbai , 

Acciò riporti da Satan la palma ? 

E metta il cieco j umano germe in calma y 
benché naufragio eterno io gli giurai ♦ 

Si dijfe Iddio : poi la mandò dal deh 
De' Serafini fovra lauree penne 
Jl puro ad informar nobilfuo velo . 

'Satan tanto dolor già non fofienne } 

Fremè , la man fi morfe > e l’irto pelo j . 

E 7 viperino crine a fveller venne . 

To.V, N An- 
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^Afftfco bofio 9 o//de di fama crefce 
paenza 9 quando mai Dedotta crebbe i 
Bofeo 9 ove nido la virtù fetnpr’ebbe • 

Donde Tfi per cangiar di fronS unqu'efce* . 
Or ch'in te un sì bei lauro inneftar debbo 
' Amar , non gtà quel cieco > a cui rincrefee 
La pace , e'n poco dolce affai fiel mefee^i 
Ma quel , fenza di cui nulla farebbe i 
Vedrai nafeerti frutti 9 i qua* fan degni 
Della materna fronde * e vedrtùftarfi 
All'ombra de' tuoi rami if^ ingegni ; 

Perch’ivi troveran ter chiari farfi 

Soggetti non d’alto poema indegni t 
t frondi per le tempie coronarfi. 


Oh Patria gloriofa al par di quante 
Furo , jono ♦ e faran degne d’Froi 
Cittadi ♦ or che nel mezzo a’ monti tuoi 
S’ajftde il vero della Cbiefa Atlante I 
Oh come al vaflo trono 9 ea luì ^vante 
Seberzan colle beU’ arti i genj fuoi » 

E le regìe virtudi ignote a noi 
Gli fan corteggio » e tali fono > e tante 1 
Ob come dietro in torvi atti , diverfi 
Per terra ì vìzj incatenati fanno » 

*Di polve 9 e fangue 9 tvenen proprio afperfi ! 
Ob bella Gloria ! bo quanta invidia avranno 
Roma 9 ed il rjMondo ! ob fati un tempo avverpt 
^^Imnto P Adria 9 eia Mffd vi dvvrnnuoX 

■ X 
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iS* alza ohimè là dalPOrfe utt *vettto armato 
Di nembi > e più *uicin fempre a noi fajfi ; 
E pure in mezzo d'ampio mar crucciato > 
Vecchia barchetta « e dìjàrmata JlaJJi . 
iSAdifera ! già pel dejìro y e manco lato 
Entra C onda fuperba » e in fitti -, e in fajfi 
Vrta ; nè fa il nocchier nel dubbio Jìato 
Sa qual' acqua fi getti » o qual trappajfi , 
Sicché , fenza governo > e fenza fpeme 
In poppa giace sbigottito , e Jmorto > 

E l'onda fempre più fi gonfia , e freme . 
Padre del Ciel , tu , che jÙ puoi l' in [orto 
Vento quotare y e 'I mar torbido infieme > 
Pay che quefia barchetta prenda porto» 


Afirea y dice talun » flava fra nui > 

§lmndo il Vecchio Saturno ci reggea y 
E per lì hofchi in pace fi vivea y 
Senza dir : quefìo è mio > quello è i altrui ; 
tJMa poi ch'il vizio ujcì dagli antri fui y 
E quella buona geme fi fè rea , 

P arti ffi y e nel partir pur fi volgea 
Dicendo ; non vo più tornar fra vui ; 
lo noi dico però ; che già la veggio 
Più che mai lieta circondar d'alloro ' 

Due belle fronti al picchi Reno in riva ; 

E fra poco vedrò fui prìmier foggio 
Lei coll' altre compagne , e affatto viva 
La rìmentbranza dell'età dell'Oro » 
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^am'è dal Nilo alVonde Cafpe , e quanto ' 

Val freddo Ebro fi fiende al mar •uermtglto • 
^SHìo farà , dice Roma , e lega^ intanto 
Vuo gran tronchi > e ’n ciò fare inarca il cfglio* 
%j* ombra d'Orazio affifa a lei daccanto » 

• le rammenta del tonte il gran periglio , 

Pur fia , dicendo , che il tuo prìf co, vanto 
Torni , e più d' un" Orazio in più d’ un figlio - 
Vedrem tofio vedrem que" tronchi in alto . 
Crefcere unitamente , e fparger rami 
Superbi si, che il Mondo adombrìn tutto > 
Vedrem quefl' erbe di fanguigna /malto 
Tinte , vedremo ricoperte a lutto 
Morder l'Africa, e l" Afia i tuoi legami • ^ . 


Come là prefio a Baia , ovecbipafii. 

Non Rondinelle incontra , od Vfignuoi > 

Ma fol fozze Cornacchie , ed Avoltoi , 
Tanta da un lago pefiilenza fajfi ; 

Così poiché full’ali il vizio fia^ , 

L'aere infettando co' veleni Jùoi , 

Pace non più , non più virtù fra noi 
*Batte le piume , o muove nofco i pajfi ; 

Se non che al fuon del faggio parlar vojlro s 
O nobil Coppia , a cui P allude arride « 
Torneran quelle , e l'efecrabil moflro 
Vedrem fuggir , qual forfè Arcadia vide 
Volgere altrove il lor fanguigno rofiro 
di Augeì dell' Erafino al fuon d' Alci de» - , 

Nel 
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fJel portar > che fean gli Angeli full’ ale 
Al Gel Maria > con un balen s’aprio 
L’aere per gioia i e l'Iride n’ufcio, 

^ml ponte , od arco al gran trionfo eguale ; 
Oh come > ìnfin ch’a poco a poco fale > 

’ Pongon le sfere ì lor giri' in obblio > 

E prende qualità dai chiaro , e pio 
Sguardo , ogni fegno pria tetro , e mortale ! 
Oh come al giunger full’ Empireo , aprirfi 
Le adamantine porte , e in doppia fcbiera 
Gli Angeli , e i Santi ad inchinarla offrirjt ! 
E mentre ella per man col Figlio intera 
Eea la fua gloria , oh come intorno unirji . 
Di tanto bene alla cagìon primiera l 


Torno > e non a te già , perchè giammai 
Io non partj da te , torno a me Jleffo ; 

Che l’alma mìa fu fempre a te dapprejfo > 
Benché col corpo lunge me n’andai • 

Ma con quefio nè pure io ti lafciai , > - 

Ch’i’ aveva al cuore il tuofembiante impreffo « 
' ^Ed in lui l’alma mia , tal che con ejfo 
Solo da morte , fenz’alma , fcampai . 

Nè però vìffì nò : ftav’io , qual fuole 
Starfì chi fogna , che talora adopre 
Le mani > e i pafft forme , e le parole • 

Or sì i che ho vita , ed alma y or che fi fcuopre 
A me la faccia del mio vivo Sole . 

Oh grandi di natura , e d’Amor’^pre ! - 

N 3 O 
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O Fiume y o tu > che la faffofa balza 
parti d'Offa » e d'Olimpo , e k forejìe I 

*Di Tempe irrighi , or va . , più non t’innalza* I 
Siccb'ogni fiume a te fecondo refte » , 

Perche là vè la tua ripa più s’alza , 

Canti Apollo talor ; che fol fon quefle 
Vendette di Cupido , e a ciò l’incalza 
Sol di tua figlia la mutata vefte ; 
tJMa in quefia fponda appiè di queflo monte 
Per udire Àci mìo fovente giacque , 

Te difpregiando i e 7 Cavallino fonte : I 

Così l’altr'ier traggendo fuor dall’ acque I 

Lafacray verdeggiante y umida fronte 
Mormorò il picciol Reno > e poi fi tacque • [ 


Se ti porrà le mani entro i capagli 
^mlcuno Italia » e f coteratti tanto * 

Che da cotefio tuo fanno > od incanto » 

V’ giaci negbittofa » alfin ti fvegli ; 

E farà sì , cbe in te fteffa ti fpegli * 

E t’arrojfifca dì vederti il manto 

Lacero , e la corona , e 7 brando infranto * 

E i piè pel ferro lividi > e vermeglì ; 

Sorgerai ben con tanto fdegno , e forza 
Con quanto ten giaci orjcorno , e quiete ; 

Che fuoco oppreffo piti , pili fi rinforza ; 

E varcherai tutte le antiche mete . 

Voi bronzi , e marmi > non cbe carta , e fcorza^ 
Fede a mìei giufii augurj un dì farete • 

Man- 
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M Af/zi, paffar quegli anni , 

Ne* quai Puomo non ha èPuom che l'afpeno, 
(£ pur v*ba chi piacer chiama il difetto > 

Bd a*oventure i danni l ) 

Percb* altri allor fervi del cieco Nume 
Si credono beati , 

Prejfoque* volti amati»' 

Fragili pìb delle marine fpume ; 

Bd affettati» e molli 

Fan di fe pompa a tutti i fette Colli , 

Bevendo Varia» eh* a miglior fiagìone 
Bewer Scipio» e Catone \ 
tAltri di Cintia intorno 

Fan rifonar le taciturne felve > 

Per oltraggiar V impaurite belve 
Col rauco fuon dei corno , , 

Bd or pel piano » or fu per erto monte » 

Or da rupe pendente» 

Precipitofamente 

S cendon fpargtndo di fitdor la fronte > 

Ed anelanti » e loffi 

S'ajftdon fov'ra rozzi tronchi yofafji; 

Folle ftanebezza » e perduto fudore » 

Senz’utile » od onore ì 
Che pur meglio farebbe 
Seguir Marte colà delVMro in riva 
J)ietro la Turca gente fuggitiva » 

. Ch’afe ftejfa rincrebbe» 

B ritornare a fuon di tromba alfine 
Sovr’ uomini» edejfrieri» 

Fra prodi Cavalieri 

V \ 
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Lordi di pohe » e Jàngue > e intanto il crine • 
. . T>a piU nobil fudore . ! 

Tergerfty e trar dalpejdnt'elmo fuore i 
Poi l'un coll'altro a gara le infinite • 
Mojirarfi ampie' ferite . ^ , 

Altri da più vii cura 

Pendon fofpefi i e talor caggion^ancet 
Jo i che fempr' ebbi contr' Amore al fianco 
Il genio y e la natura, 

E da Cintia , e da Marte mi divife 
Il faggio Genitore , 

Che al provvido rigore 

Di ben tre Cbioftri in cura mi commife » 

In altro non potei 

Par cono feer l'età degli error miei » 

Ch'in render tutte le mie voglie ancelle 
Delle nove Sorelle • 

^l^fte mi dier la mano 
A falir l'erto d'Elicona monte » 

Ove a me innanzi con fald' orme > e pronta 
Giva Aci dolce , umano , * 

Che mi riconfortava , e i facri bofehi 
M' infognava, elecofe. 

Che ftanno ivi entro afcqfe , 

E le lucide vie ne' giorni fofchi » 

Finché giunp a ber l'onda , 

Ch'adehlcifce gl'ingegni afprì , e feconda , 

E furfe pur dal duro felce a cafo > 

Pel calcio dì Pegafo . 

Slnefle mi cinferfpejfo , 

Dopo il cantar le tempie di fioretti ; 
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Cb*il lauro eterno a* p'an Cantori eletti 
B’ fol premio conceffo • 

Cosi il famofo dell' balia Reno 
JW# vide t e coiì forfè 
H Tebro , e non s'accorfe , 

Che qui d'altri penfieri ho carco il feno ì 
B d'altro ardor la mente > 

Ch'ad imprefa maggior mi fa poffente . 
Vilafcioy oMufe: affai conofcer fei 
L'età degli error miei * 

B lafcio i vojìri colli 

I vojìri fiumi i € leforefie * e i fonti » 

B in mar mi metto : ecco fuggono i monti 
B le' campagne molli • 

Jrt alto in alto , ch'io non teme punto % 
^encbe inefperto fa > 

£ la barchetta mia 

Senta que fi' acque da un foVanno appunto 
Ch'ella è d'un certo legno > 

Cha piU fe ftefia , che i perigli a fdegno 
£ in altro mar non men vafio > ed ofcuro 
^mfi fprezzava Arturo • 

• Ciàyorft fia chi dica / 

A voi , di me ridendo : ecco colui 9 
Che venir fpera in alto mar con vui > 
^^l fpeme mai nutrica 
Folle ! Vedrà quanta tempefia afconde 
Siuefia , che fembra calma » 

E in un coll’ ardit' alma 

II nome ancora lafcerà nell* onde } 

Che là non fiori , 0 mirti » 


Ma vi fin duri fetali , ed ampie fitti i 
E già forfè talun fui lido afpttta 
Rutta la mia barebetta • 

Ma invano cb' ad uomo audace 
Volge fireno la Fortuna il volte t 
Io ’i provo or « che daWozio ella m'ba toltò i 
E fon dì voi feguace * 

So y eh* ardir troppo nuòce altrui fivente : 
Mocque a quel di Crotone > 

E a quely eh* il Rubicone 
P afsò nemico della propria gènte i 
Ma fe Creta rìpenja , 

Veggio in quel volo fivraumano * Immeufi p. 
Cb’il figlio cadde , e 7 Padre fi fofienne > 

Colle medefme penne • 

E poi con quefta feorta 
Di tante > e così ben fornite Navi > 

Che lafcian meco i lor iidifoavi > 

E buon ventole porta i 

'Andrò fenza timor fitto ogni Cielo » 

Siapur buioy ofereno 
E 7 Mar di orrori pieno 9 
A tuoni y a piogge y acaldoefiremottMgielb 
Che quefte rompon ronde > 

Eia barchetta mia tra lor s'afconde > 

Così l'invidia non avrà vittoria » 

Efia dikrlagkria * 
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O S olii ù su i fenza H etti lume prive 
Fora» di vita e piarne , e belve > e genti » 
'Fa, che giunto d’ Arcadia in fulle rive ^ 

Come tuo dono > odanjì i mìei concenti • 

Che tu pur Pajìor fojlì i e tu gli armenti 
Guidafti a bere a quejìe fonti vìve ; 

Tu pur cantafti , ed al tuo canto intenti 
Stetter P ajìori , e Ninfe , e Fauni » e Vive • 
Se te non fugga pili la vaga figlia 
Di P eneo > piti ad Amor > che a te rubeìla \ 
Fa pago, 0 biondo Nume, ìldeprmio\ 

Che , qual mi fta , pur fon Paftore anefiio t 
E dolerommì , e canterò di quella > 

Che nel rigor la Dafne tua Jòmiglia . 

r 

Tinta di /angue I e d: atro fiel grondando 
Fuggir vidi la Furia orrenda , e fera , ' 

E invan rotare il brando intorno , il brando , 
Onde già fu tanto feroce , e altera , 

Egire in quefla , e in quella parte errando 
Torva ne lumt , e mejla in faccia , e nera , 

E si colma d’orror , che in lei mirando 
*Ben fi vedea quale negli antri eli* era. 

Nè a lei giovò l'ardente face , e impura 
Alto levar , nè oltraggio farfi al crine > 

Nè a forza in aria fofiener le penne ; 

Che al forte fuon della tua voce alfine 
Cadde 1‘ empia colà donde ne venne : 

Tal dell’empia Città cadder le mura • 
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Daccl?è colei , per cui ptagommi Amore i 
• Mi prefe in ira y ed or mi /degna a torto » 

Tanto è il dolor , che dentro al core io porto i 
Che a luì non è jimile altro dolore ; 

H vo penjvfo y e folo a tutte l’ore ; 

E nel de/o di pur placarla a/forto » 

In atto umile y e me/io in volto , e /morto , 

• ' Mia ragion le /o nota y e 'l/uo rigore . 

Ma aliar > che in me ritorno y e lei ritrovo 
^ual pria /degnata y in pianto il cor fi s/ace s 
f del primo dolor maggiore è il nuovo . 

Ed ofita'l giorno , o Vora y in cui fi tace 
' Ogni animale y e ovunque il piede io muove 
r vo gridando : pace » pace y ' pace • 

ì 

O Fiume tu > che /cèndì a noi dai monte > 

Che tutta Italia parte , e in mille /ponde 
f/er/a prodigo or fiume y or rivo y or /onte y 
Ed altri mille entro il gran fieno a/conde > 

Erta che tu giunga in quella valle > donde 
Il nome prendi , ergi Valgo/a firont e 
Inver la riva manca y e fieno l'onde 
Tue fiol per poco al trapajjdr men pronte ; 

Che una Donna vedravi > in cui ripo/e ^ 

Virtà /uo /eggio : e fiol che de* hei lumi \ 

Volga a te le due /ielle alme amoro/e > ^ | 

Va topo al mar y che in te vedendo i fiumi » 

Che fin' colà y Jue quali tati a/co/e y ^ - 

Diranno : ecco che a noi cre/cono i Numi • 

V 
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Valma ^ojha gmil di ftella in fleìk 
Scefe , Donna , fra noi dalla fua sfera , 
Da cui partendo era s) adorna , e bella , 
Che ftella a lei ftmile in Col non era ; 
f la vaga al mirar fpoglia novella. 

Dì cui carca non già y ma lieta, e altera. 
Ir ne dovea , non le rincrebbe quella , 
Donde venia , lafciar luce prhnìera ^ 

Ed or voftra virtute y ed oneftate 

Yal le accrefce beltà di giorno in giorno i 
Cbe^ avanza ognor la prima fua beltate ; 
Cnde tn Ctelo, piu bella andrete un giorno, 

E fe non che quaggiù me troppo odiate , 
Spirto in Gel non avria di voipàUf adorno^ 


Een mille Volte tlgtorno accolgo infteme 
tpenfter nella mente , e qual ritrovo 

£odio y 0 d' Amare , e qual di fpeme^ 
^pion di tema , e tutti empj li trovo . 

E mille volte, ancoir mie forze eftreme 

formare un miglior penftero io muovo, 
Ma l alma mìa , cui mai coftume preme > 

Fa a l antico ftmile. ancora il nuovo % 

Efe ben la ragion talor s'avviva, 

E chiaro .mede onde il fuo danno viene. 

Sì duol del danno , eia cagion non fchivaì 
^tfolprigionier, cui per fue colpe avviene. 
Che in torre ofcura , ed infra ceppi viva , 
Cb'ei non odia l'error, male catene» 

taf- 
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lajfo ! già in me di quella età primiera 
Manca itfrefco vigore a poco a poco » 
iV^ in me s'ejlingue ancor F antico fuoco > 

Mè fono in parte altr'aom da quel » cb'i* vieta 
Che vii turba (Tuffétti ardita > e fiera 
M' affai pi à forte , e 7 pìk fuklme loco 
ìj^Si tien di me > che inerme * o nulla , o paco 
Il Reftfier vaglio a Torgogliofa fchiei^ . 

’Ben T antica vìrtk raccolfft al corei 
Ma quejia dal muTufo a forza [pinta 
Il Crefce a chi non devria vie pià valore . 
Chiamo alfin la ragion i ma quafiefiìnta 
. Ancor lei truovo » e t'ha qualche vigore t- 
Uba per feguirli incatenata > e vinta . 

Il P eliegri n > cui folta notte ofcurd 
Tra viaforprenda > volge incerto i p(fffi 
ì Lento lento , e cogli occhi attenti , e baffi 
Va ricercando ov'è la via ficura ; 

Ed allor poi , che fatta è chiara ^ e pura 
Varia , e fe trova in mezzo a rupi > e fajfi > 
Mei mirar quai pafsò perigli , 

Col cuor colmo d'orrore >' e di paura : 

Tal dubbia flrada un tempori e d’error piena 
Malaccorto ancor'io premendo già , 

Jn cui nulla jplendea luce ferena \ > 

E tu y ./acro Orator > si (Hpefira , erta 
V additi a me > che aver battuto appena > 

^ Creder pofs'io > si perigliofa via» 

Su- 
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Superbetta Pc^oreUa § 

Cui non cale del mìo pianto » 
tS^la ti rìdi ingrata t e fella 
Del mio duolo afpro cotanto ; 

Ame forfè un giorno quella 
Idon farai già amabil tanto f 
B vorrai tarermi bella , 

Pdè di bella avrai pià *l vanto 
Bd io allori che avrò dal coro 
*Di già tratta la faetta » 

Rìderò del tuo dolute i 
B così farò vendetta 
Col rigfir del tuo rigore 9: 

F afonia fnperbetta . 

ELADIOMALEO- 

^^'Zìante volte fuWali al mio penfiero 
Ve Schivo dì,quefta terra al òel m\alzal » 
Tante Amor mi ritenne iniquo y e fero » 
tf mezzo il camminaU voi fermai . 
dna , cbìo fciolga le piume al bel fentìero » 
SaziO idjùt de miei danni » à tempo ornai « 
Che volan l'ort > e fotte il crudo impero 
DWingrata bellezza ho piamo affai . 
Ohfalfe larve y e ob coloriti inganni I 
^ quanto errò > quanto fu cieco » .efiotta ■ 
Chi diè nome sì dolce. a tanti affanni i 
Io dall alto > ove or fono y in voi rivolto » 
Mentre abrada miglior drizzati ho i vanni » 
Fiango fu > pgroke tardi io mi fne fciolto • _ 

Al* 
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i^lma , che fei nella prtghn de* 'fenjr 
Da mille lacci incatenata > e amiolta > 

H vaga del tuo male ancor non penfi ' 

Alla tua libertà mi fera e ftolta ; 
J^irailCiely come è hello y e negl'immenfi 
Giri deir alt e sfere agile » e fciolta 
Spiega i defri di bel fuoco accenft y 
^ragion > che ti Jgr-ida > odi una volta • 
J^a tu y che vinta fei dal tuo cojìume , 

Gorri dove ti chiama un rifo y un guardo > 
£ non ai per lafsù defto , nè piume . 

Ahi y pria che Morte avventi il fatai dardo , 
Alza gli occhi y ti prego , a più bel lume , 
Che non giova il pentirfi , allorch'c tardo. -. 


^ual Pellegrìn > che dal viaggio fianca 
\ Jnful meriggio a ripofar fi pofe > 

S fuWerbe adagiando il debiì fianco > 

In un placido fanno i lumi afcofe ; 

Poi quando fi credea libero , e franco 
Seguir la via , che di calcar propofe » 
Defiofft y e rimirò tremante > e bianco > 

Che avean V ombre il color tolto alle cofe% 
Tal’ io y del Mondo nella via fallace > 

All’ombra mi pofai d’un vifo adorno y 
Tra le catene mie dormendo in pace . 

Or > che ragion mi defia > io cerco il giorno » 

E veggio fpenta ogni benigna face > 

E fol tenere y e notte a me d’intorno , , 

S’io 
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*SVo mi fermo a penfare in che fu fpeft 
Vetà mìa pià fiorita , e pitt rìdente ; 

Ultima di f degno > e dì vergogna acce fa 
Da gelato timor flringer fi fente ; 

Che contro il fier nemico a far difefa 

Troppo fon le mìe voglie e fredde > e lente» 

E gii affetti tra lor fanno in contefa » 

Ai fon r antìchefiamme ancor ben fpente • 
tAnzi nel ripenfar qual fu la traccia 
De’ mìei p enfi eri in gì ovenil de fio > 

Lajfo , dì non peccar par > che mi fpi accia» 

Tanto è l’ufo del mal protervo , e rio , 

Che lo fuggo i e lo bramo ; e fa ^ ch’io faccia 
Vn nuovo error del pentimento mìo . 

Con sì forte catena <yìmor mi firìnge»» 

E tal l’anima mia regge > e governa , 

Che la piaga , che in me tanto s’interna > 

Ter delìzia , e conforto al cuor dipinge • 

Fatta cieca ragion > non vede » o finge 
Di non veder qual fia la fiamma interna » 

Che m’arde il cuor ; nè vuol , ch’io piU difcerna . 
^l^l mal i che la mia vita a morte fpìnge ; • 
Che ja ben y che fon’ìo quello , che in vita 
Amore a far , che in me tutti rivolga 
Gli firazj fuoi > per farmi ujcir di vita • 

Ejit rego talun , che al cuor mi tolga 
I lacci y allor ch’ei viene a darmi aita y 
Io lo torno a pregar y che non mi fciolga • 

- T'o.V. O Col- 
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C Ollhtem aprica , e bella ; 

Chi t’appeUa 

Valle oj'cura > ah quanto egli erra ! 
Che di te più vezzofetta 
Collinetta . 

JVon sbalzò gi^ mai da terra • 

V Alba appena efce dall' onde » 

Che diffonde 

Sovra te r argentee brine • 

E col pianto dell* Aurora 
Ben'allora 

Tù t* imperli il verde crine • 
^^ndo il Sol » che l* ombre aggiorna 
^roi ritorna 
A portar le luci a noi > 

Ha piacer > che le tue cime 
Sien k prime 
^godete de* raggi fuoi . 

Tu fei tutta colorita , 

8 veftita 

D'un color bianco • e vermiglio 
Fanno a gara fui tuo vifo 
Tutto rijo 

tA fiorir la rofa » e 7 giglio • 
Ogni auretta adulatrìce 
P affa,' e dice : 

ride y. e qui fi gode » 

Ogni Augei tra le tue fidile 
Sol difeioglie 
La fua lingua a darti lode . 

Ma dì frutti oh come pieno 




DI ELADfOMALEO 

Forti il feno.t ^ 

Di quei frutti j, onde il htì ! 

Di quel nettare foave 
Tufeigrave, . 

Che non cede al voftro p Dei • 
%fMa qual turbine aggira > 

Che fi mira > ’ ' ■ ■ 

CoUinetta , a te d intorno ; 
f con sì terribil faccia > 

Che minaccia 

Di far notte infaceta al giorno ? • 
Dcco , ohimè . che in un momento » 
Ohimè fento 

Scender già grandine acerba » ■ 
Centra te fcarica il Cielo , 

Crudo gelo, ■ • ^ 

Collinetta alta , e fuperha . 

Fcco ohimè , tutte sfrondate » 
Lacerate , 

Le tue viti miro al fuolo : 

Le tue foglie arfe > e dìfirutte 
Miro tutte > 

Miroì e n'ho tormento p e duolo 
Or quel beU che già tìfea. 

Come Dea > 

Sovra Poltre ergere il foglio, . 
Dove andò > fe in un baleno 
Il tuo fieno 

S’è cangiato in nudo fioglh ? 
Sem'onor di vaghi fiori. 

Senza odori % 
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ha tua front e al Cielo or sbalza ^ 
Non jet piti Collina ombroj'a 
Sifaftofay ^ 

Ma dejerta , orrida balza . - 
Ma non fon sì jhlto » e cieco i 
CVoggi teco ■ . ' \ 

Di parlare abbia defo % 

Sordo Colle, ed infenjato , 

Il tuo fato 

Già non mttp’i^e il dolor mio . 

Sol perchè tu feì l' immago 
*Di quel vago 

Volto reo de' miei martiri , 

A sfogar l'ardore immenfo 
Mentre io penfu , 

Par , che teco io qui deliri • 
tSMafetu non j'eì capace 
Mi dar pace 
Alla doglia mia fevera , 

Odi, otu, che tanto fuoco 
Prendi a giuoco , 

Odi , e lafcia d'effer fiera . 

Non fuggire , o Cleri fiolta , 

Ferma , afcolta , 

Ferma , e poi da te mi fciolgo : 
Tutto quel , che in quejii accenti 
Or tu J'enti , 

Non è favola del volgo . 

crin d'oro >• che tra laonde ' 
lielle bionde 

Chiome , dà naufragio a i cori. , 
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vezzofo , e caro labbro 
J)i cìnabbro , 

Dove ridono gli Amori ; 
^^lla guancia , che vermiglia 
^^afjomiglia 

Bella rojà in fallo Jìelo . 

§^lle mani , che Jon fatte 
Di quel latte, / 

Che /malto la via del Cielo . 
Quelle sì vedranf , e quelle 
Chiome belle , 

B le guance delicate > 

£ il vezzofo , e caro labbro • 
Dì cinabbro 

Calpejìrar da fredda etate • 
tAllor'io quell’occhio nero , 

Già sì fiero , 

Mirerò fenza periglio , • 

Che l'età , perche non /cocchi 
Strai da gli occhi , 

Ruberà la forza al ciglio . 
tuo vifo allor pietojo > 
^^agrimofo, ' 

jVon avrà da me mercede ; 

E in mirarti , o qual diletto 
'Avrà il petto , 

Tutta in lagrime al mio piede 
J)al tuo pallido fembiante 
Ogni amante 
lo vedrò fuggir lontano ; 

E chi già fprezzafii tanto* 
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Col tuo pianto 

Chiamerai , ma fempre invano * 

Coti gelida •vecchiezza 

Tua bellezza _ 

Ridurrà fcherno degli anni ; 

Jo quel volto allor sfiorito « 

Scolorito 

'Mirerò, ma fenz* osanni • 

O R, che ride in calma il mare t 
Onde chiare 

Con diletto io vi rimiro i 
I^on invidia il vofiro fieno 
Jl fiereno 

Del cele fi e alto zaffiro • 

D' Anzio voi fiaperbe arene , 

Vaghe [cene 

Di delizie a gli occhi aprite i 
Nettuno ha la fitta reggia » 

‘ Sul bel carro d'Anfitrite . 

J piti dolci venticelli 
Ipiù belli 

Batton qui piume leggiere , 

Volan lungi ì caldi fiati 
Difiperati 

Delle torride rivolere . 

Sol quell* aura fia fioggiorno 
d'intorno , 

Che de* fiori è genitrice , 

Di quei fiori , ond’è vefiita ' - 

Arric^ 
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Arricchita 

. L' amenijjima pendice • 

Tìen dì gioia io qui m'ajftdo 
Sul bel lido > 

E •vagheggio e mare y e terrai 
Unno > e V altra a me dì •vita 
Si gradita 

Care immagini diserra * 

Che fe fafio amhizivjo 
il rìpofo 

Turba qui de* mìei penperi » - 
B la fchìera de* fofpetti , 

Degli affetti 

^ Muove gverraa* mìei piaceri : 

Guardo •voi > Moli famoje 
Orgoglìofe , 

Già trofei delfaffo umano : 

Guardo voi , memorie acerbe , - 

I Che tra l’erhe 

10 vi cerco , e cerco invano . 
j J^affa t e dice al Paffaggìero 

11 Nocchiero : * 

^^fie fur d* Anzio le mura i 

i Dove là Jlrìdon gli aratri a 

Pur teatri 

Di mirabile prmura • 

Oh follìe ! veggio , che tutto 
Andiflrutto * - 
Pochi fecoli tiranni : 

Che farà dì noi mortali » c 

Se sì frali . . 

I ' O 4 ■ ^ Sono 
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Sono ì marmi ìu faccia agli anni 
Così mando aW altra rìm 
Fuggitiva 

Ogni cura tormentofa > 

E nel grembo d'una pace 
Non fallace 

, Tutta l'anima ripofa . 

^JMa, qual miro a poco , a poco 
Con bel giuoco 

Vaga Dea dall' acque alzar ft t 
Or Jìmofìrat ed or s'afconde 
Sotto l'onde y 
Poi fi pente di celarfi . 

Ha di vergine l'afpetto 
Vezzojètto 

La leggiadra notatrice ; 

Tien lo fguar do in me rivolto > 


Io l'afcolto ^ } 

Che così mi parla , e dice • * . J 

Pafiorely che in quefiì lidi > ^ * < 

Ti con f di — V . ^ , j 

Di goder vita foave 9 • : ! 


E l'età piena di cure 9 
*Di /venture 

Far parer men dura , e grave • 

Non fperar > che in falde tempre 
Duri fempre . , ) 

[j| Primavera in quefte fponde ; 

E che Zefiro leggiero , 

- Lufinghiero , . > 

Sofpìrando increfpì Vende • ...... 

• ^ . . • Che 

•*# ♦ 

. • * * I 
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Che qui pure il Gel s’ adira > 

£ Ji mira 

Fulminare il prato j e il colle x 
da Borea il mar turbato > • 
Vagellato , 

Fino all'Etra ì flutti eftoJlc . 
d^a fe miri il mar j'enz onda > 
ogni fronda 

tu •vedi aprirfi in fiore ; 

F je vedi quejio Cielo 
Senza velo , 

E' virtù del tuo Signore • 

4/f/ fembiante fuo gioconda 
Torna al Mondo 
Fa beata età deir oro X 
E non fai » fe più lampeggi i 
O verdeggi 

Su *l bel crin Vofiroi o l'alloro^ 
Intelletto, chepoffìede 
§lmnto vede 

Di più nobfk i e fublìme ; 

F ragion 9 che flede in trono 
fono 

Del fuo cuor le doti prime» 
iMa dir quanti intorno fpande ' 
L'alma grande 
Rai di luce pellegrina 9 
La mìa lingua invan prefume • 
Tanto lume 

Loda più 9 chi più l'inchina • 
Dirò foli che fe mai fiocca 
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1j aurea bocca 
S ulla cetra inni Febei % 

Di tal nettare cofperfi 
Son fuoì •uerfij 

Che innamora Vernini , e Dei * 
^aftafolt che l'arco et prenda % 
Ch'ei quì feenda , . , 

Cbyd udirlo , ob meraviglia ! 
Di Nereo da i piè mufeufi 
Antri afcojt 
Ffie r umida famiglia» 

J miei Cigni, ond'èsUieto 
Il Sebeto , 

Io pur lafcio , e prendo a vile s 
E mi fiordo le native ' 

Dolci rive , 

Di P artenope gentile . 
tlAda qual gid daU'alta mole 
ScefiilSole, 

Tal’ei canta in quefia arena ; 
lo m’ accheto , e perdo il vanto 
Del bel canto ; ' 

E pur fino una Sirena» 
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S VI Bel verde h ripofava 
D'an' aprica collìnetta » 

E le piante a lei buttava 
V onda pura i e tutta fchietta 
ly un' ameno rufcelletto > 

Vaga /cena di diletto »' ■' 

§^ua ndo appunto in quella fponda i 
Dove mormora il bel fiume > 
Saltellar di fronda infronda 
Vidi Augel di Vaghe piume > 

Che cercava ombra * 'e ripojb 
Ove il bofco è pihfrondofo * 

Sì fermò poi fu quel faggio > 

Che dal Sol mi dìféndea % 

Per fuggir l’eftivo raggio » 

Che la terra percotea ; 

Indi prefe a Jalutarmi 
Col tenor dì dolci carmi • 

In udir y ch'egli fpiegava 
Così dolce il fuo bel duolo * 

Oijfi a lui y che mi fembrava 
Vn ftraniero Ruftgnuolo : 
sNonfeìtUt ben ti conofce % 
Cìttadìn dì queflo bofco . 

Tu venìfii in queft e piagge 
Ben da lungi , o Filomena ; 

Ma qual fato or qui ti tragga 
■ A sfogar r acerba pena y 
Che a pietà de' tuoi lamenti 
Moffe i Numi onnipotenti ì 
Nè ti prenda meraviglia 



Se parlari eco defio : 

Ancor tufoftì già figlia 
D'uom mortai > come fon*ìo % 

E una ‘volta eri una bella « 

E modefia Verginella . , 

Che fé a te V amante ajìuto 
X\ion toglier anco il parlare y 
X^on avrefti mai perduto 
Vufo bel dì favèlLre > 

Che 7 tuo dir fi /ente quanto 
’FoJfe dolce » dal tuo canto • 

Sembri altrui pur cofa firana 
In udir tali portenti^ 

JJAugellìn la •voce umana 
•Scìolje allora in quefii accenti » 

E fue ‘voci eran canore > 

^^i dì mufico Cantore * 
giacché fai della mia forte 
Jl funefio cafo acerbo > 

Eercuì‘vi(fi in reai Corte 
Scherno rio Xun cor fuperho 
Or fapraì » com’hò cangiato 
Colla fpoglia anco il mio fato . 

2)0*06 il Ren d'Italia bagna 
Ea più vaga , e fertil parte » 
Vamenijfima campagna 
Efca grata a me comparte 9 
Ma 9 0 che nafta , 0 mora il giorno y 
Villanova è il mio foggiorno • 

Jvi alberga in nobil tetto 

Vn Signor faggio > egentile > 
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Signor d'alto intelletto t 
Che virtù negletta , e vile » 

Vi cut tutto egli è ripieno > 
Qenerofo accoglie in feno • 

S^^lù fin , con cut talora 
jbe/ cor mio sfogo gli affetti > 

Io l’apprendo appunto allora 
^mnaei fcenae in quei bofcbetti % 
Cinto il crìn d'eterno alloro > 
c/f tocar la cedra d’oro . 

Io per me non fono capace 
Vi ridir l’alta armonìa : 

So y che l’aura afcolta y e tace y 
So y che l’onda il corfo obhlia % 

E fo ben y che dice cofe 
Per beltà meravigliofe . 

Sempre a lui nobil corona 
Fa dì Vati un coro eletto > 

Onde il bofco ne rifuona 
V'ogni flil puro , e perfetto : 

Tutti a luì pedono apprejfo 
Come a fie dì quel r ermeffo , 

Ma cantar tutti i puoi pregi , 

E narrar chi potrà mai 
Vi qual merto egli p fregi ? 

Tutto intende , e dir non fai , ' 

Se del Reno in fulia riva . 
fjMeglio penp , o meglio feriva • 
tacque , e in un momento 
Spiego l’ali fuggitive 
- L’AugeUinb y al par del venta 
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Vei^ le file dilette vìve t • 
lo feguj coir occhio il volo ; 
Tot rimajì in preda al duolo * 
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S PefJta era in Cielo ogni benigna fleila a 
Allor che gli occhi al primo pianto aperf , 
Più che alla luce ^ che altra mai nonjcerjt j 
Che apportatrice di crudel procella * 
Jnnumerabil cure la novella ) 

Vital tela m’ordiro » e ì fati mverji ; 
p miei compagni indivijtbìl ferfi 
Crudo deftino y e forte empia, e ribella* 
Alte fventure y memorandi affanni a . : 
Schiera di pene orribile infinita , 

E ciò y che ha di più fier , tutto d nrìei datici 
Armò fortuna I e perchi a darmi aka 

Lenta pur fa y tarpò alla morte i vanni » . 

E per maggiùr__Mio duol mi /erba h vita • \ . 

Spe~ 
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Spegner •uomi quel nuovo arder f cbeuafcey 
^ia , ohe crefeendo in lungo incendio avvampi, 
§lual uom sifone farà mai , che fcampi 
pai crudo Amor , fe non V uccide in fafee ì 
Ma, lafjo, eì nato appena ecco fi pafee 
pel /angue mìo; ecco /acne , e lampi 
. Con^o me aduna i e par, che il cor mi fiampi 
D alte ferite , e a morte in preda il lafce , ■ 
Come incauto fui vinto ; e 7 tempo , e'ihcoy 
Chepurfiir mi dovean qualche riparo y 
p ^ ^nngo ufo con lui giovar sì poco 1 
Mifero cuore a ptii doglìojò » e amaro 
Stato pur toma , e a pìà cocente fuoco ; 

Ma per caghn pik bella , Idcd pìit chiaro , 

II. 


Percagìon vìe pià Bella , tdol plk chiaro 
Tt^na , 0 mio cuore , a più cocente ardore • 
Cosi comanda Amor pià faggio , Amore, 
Che a les mfeorge , onde ogni bene imparo . 
Sl^a, cut la Natura, e 'ICel formare 

Del pià bel raggio del Divin fdigorey 

%Anima grande , che traluce fuore 
Per quel bel velo prezìofo , e caro : ' 
^^a mi fia guida, miniftra, e lucei 
al tempio deU'Quore , e della Fama 
Ben' amando talora uom fi conduce. 

Sarò, fefol coftei , che a fe mi chiamuy 
E H celeftejuo raggio io prendo in duce » 

. Dìfp^f&tftor di quanto il Mondo brama, . 


PH^ 
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Filli » ti facrai Valma * e non fu mai 

Vi quel , che a te mi fìrìnfe > Amor pìà hello ; 
Ma nè pur del tuo core un pià rubello 
Sotto più belle forme unqua mirai . 

Chej mentre per fallaci infidi rat 

Mi tralucea ù vago , io corfi a quello ; 

Ma » come a chiaro /pecchia incauto Augello i, 
Trafitto in aria al bel lume rejìai < 

V coddi femh’ìvo » e prigioniero 

Mi ritenefti in gabbia d'oro , e invano 
Salute ) e libertade ìndi più /pero . 

Tur non men dolfi ; ma ben fu inumano 
Strazio , quando il mìo cibo luftngbìero 
Terger' io vidi altrui daUa tua mano • 

Opaco bofeo e /elitario > e /curo > 

Ove /pej/o rifuggo a trovar pace > 

Ove ad Amor m'involo » ed al fallace 
Volgo ) e men vivo in te lieto » e ficuro ; - 
Velie mie membra qui l' incarco duro 
Ha po/a i € degli affanni la tenace 
Soma ; e men' ergo dì quel ben > che piace » 

A vagheggiare il chiaro lume » e puro , 

Cbe'n fiori j erbe, acque, ed animai riluce % - 
JVel Sol , nell’aere , nelle fi elle , e 7 Cielo a 
€ , più eh* altrove , nel femmìneo volto . 

Ma , perch'appìen quindi mirarlo è tolto , 

*Bramo fi Jquarci il mio doglio/o velo > 

T allor vedrollo entro fua pura luce , 

O* 
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O Ke de' fiumi , che h tributo accogli 
Mille (f Italia fiumi altri minori , 

^l^Jìi tratti dal duol tiepidi umori » 

Che per gli occhi a te porto , a grado togli * 
Forfè al più cupo fondo or ti raccogli , 

Mentre gonfio di Jàngue , e di (udori , ^ 
Sparfo d'ojfa infepolte > e d’altri orrori 
Ti rendon d’afpro Marte i fieri orgogli . 
Così rie da la pace alle tue fponde , 

Ove le facre Ninfe fpaventate 
Più non ofano alzar le trecce bionde l 
J miei caldi fofpir » deh per pietate 

Odi , ed ergendo il bianco crin dall’ onde > 
Dimmi : vedrò mai più le luci amate ì 


Di bel pallor le vaghe membra fparfe , ' 

La bella Donna moribonda giace > 

Come languido fior » ch’ai Solfi sface , 

Fiori che già vago i e già fuperbo apparfe . 
Ma pur negli occhi > ond’il mio cuor tanto arfe > 
Amore accende la poffente face ; 

E*da quel volto , ov' ogni bello fparfe > 

Allenta Parco , e turba altrui la pace • 

Mefte le Grazie , e fcarmigliate fopra 
' S' aggtran fempre a sì lor caro pegno > , 

Contra cui Morte ogni fuo sforzo adopra * 
Forte Amor fel difende all'altro canto , 

Che i fe cade cofiei , cade il fuo regno : 

Arde dubbia la pugna , e fera intanto ^ 

} 
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Come palma feconda , a cui fe toglie 
Jji cara compagnia villano avaro > 

Langue > e 7 vigor già fcemo addita chiaro 
Ed alla fcorza , e aUe cangiante foglie ; 

Tal’ io i mutato ornai colore , e voglie « 
Rimango arido tronco ^ carne difcaro > 

Se quel , cb' Amore or dìo y bel nodo y e caro 
Repente invida man difperde > e fcioglie . 

Ma rompa pur quel » che fu a’ corpi avvinto » 
Dolce laccio , che l’altro all’alma intorno 
E ffer non può nè pur da Morte /cinto . 

Ch’alia bella cagion delle mie pene • 

Lo fciolto [pino aliar farà ritorno > 

Lieto di jue dolcijjìme catene • 


Mon mai così leggiadra al Sol p tinfe 
Iride y 0 rofa in grembo a Primavera y 
Come bella pietade > e lupngbiera 
In un vezzofo volto Amor dipinfe • 

La violetta pallida all or vin fe 

Degli altri pori la fuperba fcbiera » 

Che al dttol pietqfo « che rendeala altera »• 
Scoloriti a languir ella gli a/rinfe . 

E de’ begli occhi i langui detti raì 
Parean fra rara nube ' i rai del Sole 
Dogliop y e parean dirmi : ove ne vai ? 
Chi dirà le dolci fpme parole ? 

Chi dirà quant’ìo vidi ? O quanto mai 
Così un’alma efpugnare ilrifo fuole ì 
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M* fi ciò infelice > che t giàfrefcbtt e chiari ' 
Vmori or fatti tiepidi , e vermigli 
Miri del /angue degli eftìnti figli » 

E di lor piangi i duri cafi amari ; 

Se Nume impera all' onde tue > che i rari : 
Legga del dei ofcuri a noi configli , 

pace » 0 qual ruina , o guai perìgli » 
Dimmi t all' afflitta Italia il del prepari • 

Del mio Sebeto ornai pende la forte 
Dal tuo defiìno ; ,e pende ogn' altro fato 
Di ciò t che r Alpe i e'IMar circof^ , i ferra» 
E pende il fine ancor della mia guerra , 

Che in quefto duro efìlìo dìfperatoy 
* Amor mi fa , per cui m' e dolce morte • 

Toichì gli umili pTìeghi , e il lungo pianto 
A vincere il tuo cuor giovar sì poco ; - 
D'audacia armato accefa a nobil fuoco > 

A nuova guerra io mi rivolfi intanto • 

Ed in virtù d* Amore ofai cotanto » 

Che , opportuno togliendo il tempo > e 7 loco ì 
D ell’alma tua rubeUa , ond'iofuì giucco 
Pur riportai l'intero tllujìre vanto . 

Della vittoria al Signor nofiro Amore 
f Vn bel trofeo voglio innalzare > e cìnto 

Fermar d'aurea catena ivi il tuo cuore • 

Nel laccio ftefj'o ejfer'ìo voglio avvinto , 

Così indiftìnto d’abito , e colore , 

Che mal fi /cerna il vincitor dal vinto • 

% 
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O de* figgiti miei dolci coutenti » 

A cui trìjìo il penfter fa ognor ritorno ; 

O del foave altero lume adorno 
Avanzi amari , empie reliquie ardenti > 

Voi larve > voi de* miei piacer già fpenti 
Ombre , e del ben > che mi fea chiaro il giorno» 
Or di flagelli armate entro , e d'intorno 
Siete minijlre , ohimè , de' miei tormenti . 

Lafjo ! che fon ì che fui ? dal terzo Cielo » 

Fra le grazie , e i diletti , e i dolci amori > 
Come nel fuoco alfin caddi , e nel gielo ! 
Dell'Inferno d' Amore i cupi orrori 
u4n di Stige il rigor : ma ( quel , che anele') 
l^on an di Lete i difperati umori . 

ELMIRO MICENEO. 

V ^o Armellin > che di tua bianca fpóglia 
Fai pompa altera a quejli colli intorno » 

£ tal pregi il candor , che ti fa adorno , 

■ Che temi ogni aura il macchi, ogni obra il foglia. 
Ah qual folle difw , qual frana voglia 
Ti trae fuor delfufato a i rai del giorno ? 

J\lon fai , che far qui dee tojìo ritorno 
Clori dolce cagion d'agni mia doglia ? 

Fuggi deh fuggi ; che fe refi alquanto » 

Sola fra tante Ninfe ir la vedrai , 

Come candida il cuor , candida il manto ; 

Onde al gran paragon ti crederai 

Tìnto del fango > che sì abborri , e intanto ■» 
Mifero ! d'onta , e di dolor morrai . > 

• 
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O bianca amorpfetta Tortorella > r 

Che fpargi intorno un dolce amabil pianto > 

Però che non rifponde al mefio canto 
La cara tua fida compagna , e bella l' 

Io pur laffo mi dolgo y e piango quella » * i 
Che lieto il viver mìo facea col tanto 
Suo gentil volto y or che con empio vanto - 
■Morte la tolfcy ahi morte iniqua y e fella \ 

•Ma tu pur fine al tuo dolor porrai > 

Che pietofa vedrai riedere un giorno 
^^lla. y che tanto invan chiamando or vai . 
fA me per volger d*ore > ahi y che ritorno ^ - 
Mon farà il ben perduto y onde i miei lai ' ^ 
^dranfi eterni rifonar d’intorno* - - 

F quai veggio qui d’improvvifo intorno 
L'alt e fue cime alzar gemelli pilori » 

Cui l'accorto Paflor , non ha che un giorno i 
Difiinguer non fapea dall’ erbe y ì fiori ? 
pittila pianta , fra quante il fuolo adorno ■ 

Pan delle fronde fue co ì verdi onori > 

Tanto s'ergea , fe non fe pria ritorno 
Facean più volte le fìagion migliori .. 

Or donde avvien , che il fuolo oltre il cofiume ' 
Ha un sì fecondo Aprii ? l'aura è pur quella $ 
Quella ftefja di pria , lo fleffo è il fiume . 
MHfóltol i’nolvedea: crebbe la bella 

Coppia all'ombra de' Monti » e crebbe al lame » 
P a’ dolci infiulft di benigna Stella 
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chi damo gentil , pria t che di fci alto 
Fo ffe lo fpìrto tuo dal fr agii ^eto , . . 

Doppio vidi ( e a tua gloria oggi il rivelo^ 
Vanto degno di lode in te raccolto « . . • v 

Vidi i puri atti onefii t onde nel volto 
Ti fplendea non jò qual raggio di deh » 

Poi fcorfi il gran faper > che d’alto zelo 
infiamma i petti > o in dir legato > o fciolto • 
*Ben tua virtà degna mercede or gode • 

Fra noi di fama , e d’ogni Mufa il canto 
Eterno fia del nome tuo cufiode y 
Ma Dio y cui piacque, tua bell' Alma » al fante . 
Tuo giufio oprar fai può dar premio t e lode : 

Il fece già ; già in Gel gli fedi accanto • 


Giovanetto Paflor , fe d'improwifo 
L’intraprefo cammin tronco fi vede 
, Da morto Jerpe y ecco ritira il piede 
Dubbio tremante , e pallido nel vifo ; 

E da lungi guatando ìmmobil fifa 
Del fuQ vano timore alfin s'avvede y 
Scorge il ferpe già ejiintoy e ancor noi credei 
Se non mira la piaga y ond' egli è uccifo . 

Oh aliar sì , che lo inj'ulta > e lo calpefla 
t Sdegnojò in atto » e il cammin lieto imprende t 
Ringraziando chifeo fcempio di lai . 

Tal y poiché ucci fe il grand' Aquin l'infefta '' 

. Belva di errar , la Fe il ringrazia , e ftende 
Più franco il paffo in falle ftragì altrui • . - 
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E pugtrar gli eUmeitti in afpra guerra ; 

E i monti urtarfi co ì gran monti ; e fcìalto 
Scorrere il mar fra bianche fpume involto 
Oltre il confin > che il circonjcrive > e ferra 
E in nuove membra unito > di fotterra . 
Vfcire il freddo cenere fepolto ?.. 

E il Sol vedeafi in fofco manto avvolto 
§1^1 di > che la grand’Oftia offricfi in terra : 
Sitando y alto Eroe y volgendo il guardo intorno 
Sciama fii : o un Dio pur s'ange in duolo amaro y 
O fa il Mondo alfuo nulla oggi ritorno ; 

E nel comune orror tofto [puntare 
^ ' J raggi di tua Fede : oh lieto giorno y 

Giorno ad altrui si ofeuro , a te si chiaro ! 

# 

^ Alma gentil 9 che in fui bel fior degli anni . . 
tJMoJìri tanto valore , emojiritanta 
Forza nel calpeftar ciò > che piò vanta 
Il rio Mondo > che invan s'arma a* tuoi danni ; 
Chi tal pùffa ti diede y e chi gl'inganni 
Scoprir ti feo , chi l'alma voglia ». e fama 
In cuor ti accefe > ond'è » ch'ora con quanta 
Lena fipuote al Cielo indrizzi i vanni ? 

Al Padre io debbo ( mi rifpondi ) al Padre 
} Il veder chiaro ciò y che giova, o nuoce 

Fra quefiì baffi chiofiri ofeuri > e bui • 

Ei m'additò le frodi » e l'empie » ed adre 
Cangiò mie vòglie con amabil voce > 

E le virtudì io copiai da lui . 
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S otto quel monte , cheH gran capo ejìolle > 
E prottegge coll’ombra il rivo » e il fiore j 
Stav’io con Fille > e parlavam d’amore > 
Ambo fedendo full’erbetta molle • . 
Scriver col dardo fuo la Ninfa volle 
Sulla polve la fe > cb’avea nel core , 

Ed anch'io ìmprejft il mio fedele ardore 
Nel tronco di quel faggio appiè del colle • 
^mndo l’imprejfa arena agita , e volve 
Turbo importun d’aura rapace » ' e fella > 

E la mìa fp'ene , e la fua fe dijfolve . 
tJMo la flefj'a giujiijftma procella 

Porta nel tronco la commoffa polve > ■ 

E colla fua la fede mia cancella • 


Contrarlo affetto il cor m’ affale 9 c ftringe $ 

Che mi punge talor , talor m’ajfrena ; 

Affetto di piacer miflo 1 • e di pena > 

Ch’ora m’avviva , ed ora morte fpiftge y 
Al penfìer lieto Amor promette > e finge ì 

in dolce fervitù vita ferena ; 

Mi dimofira il timor dì qual catena 
La tiranna dell’ alme ogni alma cìnge y 
Corre il defio dove l’invita un fieno ; 

Ma un cìglio maeflofo impongli il morfo » 

E natte appena , il mìo fperar vien meno . 
Ah-, ch’io fon qual defiier 9 cui prema il dorfo \ 
Cavaliere inefperto 9 e il tenga a freno , 
Mentre'co’ fproni lo fofpinge al corfo\ . i 
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V anima bella » che dal vero Elifo 
Al par dell'Alba a vìjìtarmì fcende , 

T)ì così ìmenfa luce adorna fplende , 

Ch' appena io rìconojco H primo vìfo . 

Pur coll' ufato y e placido lorrìjo 

prima m'affida > indi per man mi prende « 

E parla al cor , cui dolcemente accende ^ 
Dell'immenfa beltà del Paradìfo 
In lei parte ne veggio : e già lo Jleffio 

Io più non fono : e già pormi aver l'ale : ‘ 

E già le /piego per volarle appre ffo . 

^yUa sì ratta s'invola t e al Cielrifale t 
Ch'io mi rimango ; e dal mìo pe fo oppreffio • 
Torno a piombar nel carcere mortale . 

0 troppo vaghe » epoca fide /corte * ' • ' 

Che 'I primo varco apri fi e al crudo Amore j 
Onde con /eco nel domato core 
Tutta ìntrodujfe fua fune/ a corte : ' ' 

Gelofie y tradimenti > e malaccorte ' 

Brame y eterni fofpettì y e reo dolore y 
Breve fperanza con perpetuo errore » ' - 
Odio dì vita y e gran' difio di morte ; 

Or che /arem y poiché il crudel Tiranno 
Di noi s'è fatto Donno e con baldanza 
Ragione ha tratta dal regai fuo /canno ì 
^l^fio non fo : fo ben y.cbe ancor ne' avanza ■ 
nojiro grave irreparabìl danno 
- De* difperati l* ultima fperanza . \ 

Don- 
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Doftde il nuo’VQ colore » e ì tìuovi canti • .• t 
Dell' erbe fnollì , e de' lafcì^ui augelli > 

E 7 gaio mormorar de' bei rufcelli > 

Che parean mefii > e taciturni a^antiì 
*Donde il lieto belar dell'Agne erranti » , 

E 7 faltellar de* capri allegri , e fnelli ? 

Perche i pik crudi > ó* ad amor rubelli 
Paflor fra noi oggi fon fatti amanti ? 

'Donde il dolce fpirar della frefcb'ora » 

Cb' oltre l'ufato gli animi ricrea > 

8 di rofe. novelle il fuolo infiora ? 
perche il mio cuor , che vìve in doglia rea % 
D'infolito piacere or fi rifiora ? 

Donde santi fiupor ì Tornò Idicea» 


Su monte eccplfo , e qaafi al del confina 
La maefiofa fronte > alza , e torreggia » 

Del vero Gnor l'imperturbabil reggia » 

Stanza d!Alme famofe t e peregrine • 

Affiepata è la via d'acute /pine > 

• E l'arma affidua balza t.ela cofieggia » 

E chi fiale > convien ^ che calchi > e veggìct. 
Con forte cuor le proffime mine » 

Grazziniy i’ poggio» e tu ne Vedi il fegno * 

Che me lacero sì » ma non mai fianco 
Scorgi > e pietà ne prendi > e n'ai di/degno • 
tS\^a fin fiimoii al cuore » .onde pià franco 
Giunga » e pià ratto al faticojo regno » 

Le punte > ond'hofquarciati il fino > e il fianco* 

S* 
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S* accampa Amor cinte dì Jàci > e dardi 
T^e' rat di Fìllé > c me disfida a mòrte » 

E de' miei lumi 'a penetrar le parte 
Ben mille vibra lufingbieri /guardi • 

Anima negbittofa > ah che più tardi > 

Or che fe* ancora in tua ragion sì forte ì 
Scuotiti y e prendi l' armi : alla tua forte 
S' or non ripari » fia il foccorfo tardi , 

Ab che indarno t'opponi ! e benché molta 
Teco fudi Virtù » fuperbo Amore 
La vince » e pajja min acci ofo in volto . 

E per fcherno maggior l'empio Signore > 

Mentre di lei fia fai negli occhi accolto , 

A me per gli occhi porta firagi al cure * 

FuggoValteCìttadii etafuperha ’ ’ 
Donna y c'ha /opra me lìbero imperò i ' ' , 
E piango y come vuol quel cuor leverò > 

Per Valli y e bofcbì la mìa pena acerba • 

Ma ìnvan m'afcondo 5 che in fe vivo [erba 
L'alma idolatra il bel fembìante altero > 

S ognor mi punge il faretrato Arderò t 
O pia fra cbiufe mura % o in grembo all'erba . 
Dì quefia infida Circe io bramerei 
Spegner l' ardori che la mia /pene firugge > 
Ma tutti fcorgo vani i penfier miei . 

Che fe la fiamma ho in fen » che mi ^i firugge > 
indarno chi raceefe io fuggirei : 

che nel cuor fi porta , iuvan fi /ugge . 


Slcome toro fuor dì mandrafpìrtto 
Val fuo rivale > ad tsfogare H core 
Magge dal feti profondo » ed ha dolore t 
Che l’amata per dè, piu eh' effer vìnto i 
Se poi ritorna a miglior pugna accìnto , 

A i pafebi antichi , ed ad primiero amore > ‘ 
V altero vìncitor ben n’ha terrore > 

Che già il credea da fiera doglia efiinto» 
Mira la fronte fpaziofa , e il corno 
Preparato a gli afjaltì > e tema il fiede 
Di non perder l’amata , e averne feorno - 
Tal’ io partj dalla natia mia fede 

Vinto dal mìo rivale » e tale or torno 
A ripugnar per le ufurpate prede • . 


Tìmide pecorelle i e fuggitive j ' - 

Che dal lupo fcampafte in fuU* Aurora > 
^mndo tbucando da quell’ antro fuora 
Corfe rapace quefie belle rive ; 

Voi già non fofie dì foccorfo prive 

Contro il crudel > ch’uccìde , e poi divora t 
Chemoloffii e paflori unìrfi allora y 
• E voi tutte ferbaro intatte , e vive . 

Lofio \ ma dacché l’ire a lacerarmi ' - 

in me rìvolfe il fiero Amor rapace ' 

Grido mercè , nè v’ha chi cerchi aitarmi > 

JE la fiejfa ragion pur dianzi audace , ' 

J\on che accorra al perìglio y e prenda Varmi 
Ma il danno vede y e fel comporta y e tace * ' 
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Vidi ( ahi vìfta princìpio alle mie pene l ) 

In abito mentito io ^idi Amore j 
Ampio gregge guidar , fatto paflore 
Al dolce fuon delle cerate avene . 

Il riconobbi all’afpre fue catene > . . 

Che ufciano un poco al rozzo manto fuore » ' 

E Varco vidi > che il crudel Signore 
• Indivìjìbilmente al fianco tiene ; 

Onde gridai ; povere greggi ! afcofo 
Il lupo in vefla pofioral fuggite > 

Paflor fuggite il fuono infidiofo . 
tAllora Amor : tu , che Vìnfidìe ordite 
Scoprijli , e curi sì V altrui ripofo , 

Tutte prova in te fol le mie ferite » y 

Pria del manto veftir caduco , e frale , > • \ 

L'Anima ancor nella natia fua fìella , 

Per la tua idea fovra le belle bella , > 

S'accefe d' un* ardor caflo , immortale . 

■ Legata poi col nodo fuo vitale ' 

jVo» prima amò » che ritrovale quella 
*Beltà ì che in del la prefe , avvolta anch'ella^ 
E difcefa nel carcere mortale • 

Te vide > e il vecchio ardor fentì deflarfe > 

Che potea fiar la fiamma fua primiera 
Occulta un tempo , ma non mai cangiarfe ; 
'X^òpotrallo per morte : anzi leggiera > "> 

. E pià pura tornando t^ve.prim’arfe > . 

Nel fuo principio fplànderà pift altera » 

Ecco 
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Ecco Amore * ecce Amw : fia wftro incarco « 1 
Occhi , chiudere il pafjo al X^ume audace » 

Che a turbarmi del jeù la cara pace > 

Sen vien dì fdegui , e di faette carco» 

Ecco Amore > ecco Amor : vedete Parco > 

Che mai non erra , e la fanguigna face : 

Già la fcuote , la vibra , e già mi sface : 

Occhi , ah Voi non chiudere a tempo il varco . 
Di già m'apporta al fen crudele affanno > 

E deW errar , ch'ì voftro , o luci , intanto 
Il tormentato cuor rijente il danno ; • 

Ma d’irne impani non avrete il vanto > 

Ed in quejio fai giufio Amor tiranno > 

Se il cuore al fuoco t e voi condanna al pianto . 


Tot chi di nuove forme il cuor m'ba imprejfo > 

E fattoi fuo fmil la mia Nicea 
Con uno Jguardo , onde non fol potea 
Far bello un cuor , ma tutto 'I mondo apprejfo 
Da quel letargo , ove pur dianzi oppreffo 
Dalle fallaci brame egro giacca > 

Si fcuote sii così s' avviva , e bea > 

Che a chi 7 conobbe più non par quel dejfo • 
Fortunato mio cuor , più quel sten feii 
E /olendo per Parme degli Eroi , • w 
Stai per nuova virtù non lunge a i Dei • • 
Gentilezza , e valor fon pregi tuoi : 

Uè già te lodo ) anzi pur lodo lei > 

E foto in te Popra de.gli occhi fuoù 

Ra- 
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. Ra^on per man mi prende : il paffo incerta 
' Dietro le ftendo > e di falir m'affanno ' 

Al /acro monte > o'oe non giunge inganno > 
Ch'alia bella nAnude offufcbi il meno . , 

Da /corta fi fedel guidato all'erto , > . 

Sol ì che tardi vi gianfi , io /ente affanno » 

E d'alto veggio il già gradito danno 
Che mi tenne ( c V fofferfi ! ) il fianco aperto . 
Veggio ciò y che si bello a me già parve ; 

E mel mofira ragion , con cui m'affido , 
^ual'uomycbe fognò un bene,e il ben gli /parve- 
E dico allor » da quel beato nido ' ' • 

^ Furia /coprendo chi già Dea m'apparve : ' 

' Per cofiei tante pene ? il dico , e rìdo . 

Contro Goffredo a ribellar fon fpinte 
Dal feroce tArgillan le turbe ftolte ; 

Il Capitan l'intende » e l'arme ha tolte 
. Imperturbabilmente , e intorno cìnte . 

Poi colà giunto y (Tve fremendo accolte 
Stavan le turbe a follevarfi accinte >, ' 

Le maefio/e in lor luci rivolte 
Halle con un fol guardo oppreffe y evinte. - 
Tale il fen/o rubello alla ragione - 

) Tutte de' mìei penfier le turbe accoglie > 

E mercedi , e Jperame a lei propone • 

Ma contro l'empie » e ribellanti voglie 
Ragion potente appena un guardo oppone , 

Che cede Ut vii turba y e fi di/eioglie . . 

Oby 
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Ob fe quello mirar fojfe permeffo 

Lume ìmmortal , che dentro te ripede , 

Ben p •vedrta , che quanto fuor p vede > 

E dell’Jnterno te debìl ripepo . ; 

Ma fe ad occhio mortai non è conce pò 
Qiunger dell'Alma alla più afcofa fede > 
Alfe/lerna beltà convien dar fede , 

Che fuor n'addita quel » ch'ai dentro imprepo • 
Temp io fei tu d'un'inviftbìl Nume ; . 

Nume , che te d'ogni virtute efempio 
Al Mondo rende , e d'ogni bel cofume . 

Sia un cuor leggiadro > o pa villano » ed empio s 
Forz'è i che tratto da sì vivo lume 
Jl Nume adori in vagheggiarne il Tempio . 

Tra i lafcivi piacer dell'empia Armida 
Giace in ozio avvilito il buon Rinaldo ; 

Ed eì i cb'in guerra fu sì ardito > e baldo > 

Or torpe in fen d'una fanciulla inpda . 

' tJMa il Ciel , che 7 ferba a maggior' opre » guida 
A lui per frode ignote il forte Vbaldo > 

Che collo feudo adamantino il /aldo 
Incanto rompe > e il negbittofo fgrida , ■ 

Lo fgrida , e aefa nel feroce petto 
l a fopita virtù » che ornai non lenta 
*n eli' amor ofo error lafcia il ricetto • 

Così ragion lo feudo a me prefenta > . 

Ov'io mi fpecchio > e il cuor l'arido appetto 
' Del fuo papato amor fugge > e paventa • . 

Nin- 
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N infei e'Paflorì , alfacro^avello’accaHto't 
Che V cenere d' Aurano in fe rìnferra.y 
Tutti •u'ìn‘uìto , e vi precorro al pianto . . . 
*Brev e fajjo rinchiude i e poca terra . . • , ‘ 

Chi empiendo 7 Mondo di Jùe eccèlfe gefta , 
Fece al vizio >> e all'obblio continua guerra • 
Cejftno i canti , e *n fiebil voce , é me fi a 
Lagrimando fu i noftri acerbi ajfanni 
. Di gemiti rimbombi la forefta , . ' 

Depofte le ghirlande , e i verdi panni , 

Scinte le vefti , * e fcarmiglìati i crini * ^ 

Pianga il popol d’. Arcadia i comun danni . . 

F' morto Aurano • oh nofiri rei deflini i i . 

Oh dolor fommo ! oh nojìri erranti pajft ! 

Chi fia guida Wsi torti afpri cammini ? 

Chi 7 bel fenthrp , onde alla Qloria vajf , 

Fia i che ne additi , e chi baldanza al piede 
'Darà fra balze y e dirupati fajftì 
prudenza % maejlà > fortezza , e fede , 

Tutte in quel nobilfen vivean rinchiufe : 

Or chi è fra noi di tante doti erede ? 

Ab y c¥al fuo chiuder gli occhi i lumi cbiufe ♦ 
Virtute y e cinta d'atra vefta negra 
Di mortale pallore ft difufe . . : 

Languì natura fconfUatay ed egra y 
E di gemme fpogliato il verde manto » 

Per novella nagion non fi rallegra . . 

Mìnfe y e Pajtori > al facro avello accanto 
Piti di noi y che di lui pietà vi porte : ' 

Io vi precorre > e già comincio il pianto % 
Anima grande y cui /piotata morte 

Scìoh 
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Schlfe da quefto frdl career teffeito » 

E *H queUa parte fefii U del /eretto » r , 
Per cui papafii alia beata Corte > 

Tu in pace or [tedi » e le fallaci , e torte 
Noflre vie miri , e tt*ai pìetatt in jènó ; ' 
PJon piangiam te ; ma nei t cui venner mette 
Le tue virtù t che fur già ttoflra /corta • 

Tu dal>ub del con feintiUanti rai 

Tranquilla or jpìendi ; mentre te riebiams 
Arcadia tua con sì frequenti lai : 

Certo all'età chi mira , ed alla Fama» 

€d alla gloria tua vivefti affai ; 

Ma poco a noi > poco alla nofira brama ^ 
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S VII' ali alzato di mia dolce /pente » 

Volami intorno un bel penjter /avente » 

E sì Infìnga il cuor foavemente • 

G>e le u/ate d'Amor frodi non teme » 

GA'la la ragion , ch'aito fo/pira , . e geme . 

Per male antico > ed il vicin già /ente 
Fuggì il /alluce ingannator ridente > 

Grida , che pria ti alletta > ìndi ti presue • 
Ahi quante volte mì/ero > e fchernito > 

per lui n'andafti > e quante volte Amare . 
Me pur moftro > qual vile Attcella » a dito • 
Jo men ricordo allor pien di timore : 

Ma piace ei sì » che tofìo il/egste ardito • 
Benché jteuro dp' Juoi daoni il cuore ^ 

Poi 
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Poiché la mia fpietata afpra faentura < < 
l^uòl » che ognor dal mio ben lontano io viva > 
Amot della mia vita acerba » e dora ^ • 

Gol dolce rimembrar lo flato avviva . - 
Farmi prefente ad or ad or proccura > - 
^^Ua > di ctti ’convìen , che fpeflb io feriva > 
Sicché vicina già la raffigura 
Il fenfoflefjo neWimmagìn viva • 

Se volgo alCiel lo /guardo , e miro flfo- 
’ Cinto di pura luce il Sol , tal fei 
Mirzia^ grido ^ talfei nel tuobelvifo. 

Se veggio un fior , pormi veder colei , * 

Se perla in mar , nel mare io la ravvifo ; 
Onde tei trovo' in tutto > e tutte in lei* 


P affa la Nave altrùi ricca di /pene 
rer mar tranquillo i alla flugion novella-» 
Lunge da /cogli » ed il governo tiene 
Ridente in vifla amabile ^Donzella . . 

Dolce da poppa un venticel le viene » 

E la feorge il favor d'amica flella : 

Corre intanto a mirar fluol di Sirene 
V fuobelcorfo» e lei felice appella * 

^a » benché a' venti angufia vela io fidi > 

Ed ampia merce di dolor fol porte > 

La Navicella mia radendo i lìdi > - 

Non men doglio però ; che in ugual forte 
Ambo io fù » che faran da i flutti infidi > 
Dopo breve cammin 9 vinte» edajjorte» 

/. Q^i ' Mir- 
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Mirzìa i qual già sì ttnero •virgulto 
Uì là i com’alza y ei rami ampj diftenif ; ^ 
Come s'infiora > e il dolce umore occulto 
bevendo > i frutti in Jua ftagìou poi rende ^ 
Guarda quel feme , che pur'or J'epmto 
, G iacea ^ quanto t’a^vanza , e forza prende : 
Guarda > che » fatto in breve tempo adulto » 
Già lieta meffe il mietìtor n'attende • 

Solo il tuo Amre , ohimè > fola il tuo Amore 
Da quel bel dì , che nacque » ei più non crebbe, 
t" frutto indarno ornai ne /pero , e fiore <, 

Che j benché il del , la terra in guardia Tebbct 
Molto non va » che inaridita muore 
Pianta , che fempre al fuo cultore increbbe > 


§l^ndo fapran , che un dà vìnti , e domati 
Pertefur d' Afta i Regi , e che più chiari 
Divenner pofcia d'Oriente i Mari % 

Per tanti legni or rotti , ora fugati > 

Te grande crederan di Roma al pari > 

Genova invitta , te future etati *. 

Ma poi del gran Francefco » altra gli ufatì » 
Tuoi pregi , udendo i fatti illufhri , e rari% 
Colme a' alta flupor per sì gran vanto » , , 

Diran : perchè così per tempo forfè 
§l^eJìo tuo Figlio , e noì.tardì cotanto ? 

P nuovo Augujìo il chiameranno , e forfè 

Lui pur vorran » ma indarno * .alzar col editto» 
Che i fegni ornai di uman valor trafcorfe * . 

. y Per- 
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Percbi tutto cofleì negli occhi /piega 
Jl tefor di beltà , che in Ciel t'accoglie , ' 

E all' aura > dolce fiammeggiando , /doglie 
La chioma d'oro , ove m'invohe , e lega ; ' 
Superba pajfa , e me non cura » e nega 
inchinar l'alma all' amoro/e Voglie » • ■ 

Nè al /uon pieto/o di mie luffgbe doglie 
Dall'u/ato rigor punto fi piega ; 

Nafierijfima /ugge di/degnando , 

E /ol d'orgoglio vive , e dell'amara 
Mia pena , e amor mette pietade in bando . 

Or tu /a fio/a per beltà t) rara 
• Vanne* che lieto io purn' andrò* membrando* 
Che mie vendette il tempo ornai prepara . 

Vìmmen/a luce * onde veggiam natura 
D'oro il Sole * e d'argento ornar la Luna * 

Oh come è vaga * e bella ! e pure alcuna 
Ombra * o nebbia talor l'ingombra * e o/cura . 
%S^a Tu bella /ei tutta * e tutta tura * 

Vergine intatta * e il tuo candor pur' una 
Macchia non guafla un /oPifiante * o imbruna 
Ombra di colpa originale impura . 

Se dì tal pregio adorna era colei * 

Che l'immagin divina in noi dit/ece * 

Tu noi /arai * tu che avvivarla or deiì ^ 

B il/uo gran /allo oltraggio a te non /ece i 
Di Dio Madre ab eterno eletta /ei : 

Madre ìnfième , e nemicà ej/er non lece * 
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^mndo la Fe , Signor , di sfera in sfera 
Sopra de* Cieli il mio penper conduce , 

Te /copro in mezzo a grande alata fcbier a 
Entro a tua fomma incomprenphil luce . 

E fe quindi alla mia notte primiera 
lo torno > e filo a me ragione è duce w 
Pieno il tutto di te veggio y e la vera 
Tua bella immago , che nell'uom traluce • 
Veggio il tuo fpirto , che vigore infonde 
A quefla immenfa mole y e /puntar fuore 
In erbe il veggio > in frutti > in fiori , in fronde» 
Te fulle penne di piacevoli ore 

Spaziar per l'aere y e te del mar full* onde ; 
Ahiy ma fil te non veggio entro il mio cuor e ^ 


^mI Pellegrin y che fui morif del giorno' 
Difcofio ancor l'albergo vede , il fianco 
Po/a y e /degnofi il tergo al bel figgiorne 
Volge y dal lungo camminar già fianco ; 

Cosi talor y fi al ben’ oprare io torno y 
P enfiando poi , che del cammin pur anco 
Tanto mi refiuy e rimirando intorno 
L'a/pra via , che mi /erra > io vengo manco . 
B fi bella ragion corre per darmi 
Soccorfi y armata di celefie /peme > 

Vieny che *l /enfi Vaffagliay e la difarmi 4 
Indi sì fitto al giogo fio mi preme y ' ' 

Che interra ognor men giaccioy e intanto parmi 
Crefcer la notte » e ia fianchczza infieme . 

' TUy 
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Tut che d‘ alta Pianta fublìmet 

Le radici gettafii ampie , e profonde % 

E del belltjftmo Arno in fnlle fponde 
Cerche ergevi d'onor l' altere cime > 

Tu pur cadejli ? e in te pur morte imprime 
Vorme fue vincitrici i e donde > ahi donde 
Moffe il nembo fatala che te di fronde ~ 
Spoglia y e l’antica Etrufea gloria opprime ? 
idià del cantare > e del ben dir confu/e 
Si taceion l’ arti y e d’ignoranza verno 
l e ingombra y e fol di lagrimar fon ufe • 
^fMa benché or fembri nudo tronco y io feerno p 
Che alimento da te prendon le Mufe » 

B vivi f^nor ne* tuoi bei frutti eterno • 

Spefjo io grido ; ab vorrei pur* una volta 
Romper d'indegna Jèrvitude il nodo ! 

Ma Jìrinfel forte febìera d’anni in mode « 
Che al mk volere ogni poffanza è tolta • 

Ben veggio a lunga fede ampia raccolta 
Dì fofpìri y e di pianto » e pur ne godo i 
Non fv lafeìar quel » che feguir non lodo ; 
Bramo y e temo veder l’alma poifciolta . 
%/imore intanto entro a piu feura , e Jhretta • 
Career mi ferra « ed empia ufanza è feco p 
Compagna i lacci a raddoppiarmi eletta • 

Tal ch’ei pii fiero y io più debile y. e cieco 
Ognor divegno , e per maggior vendetta 
Vuol, che defio di libertà pia meco • 

0^4 Odiy 
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Òdi > tt aliai' e t mìei detti intendi • Alte fa 
Gran pmulacro maeftofo ergea 
D'oro il capo ^ e d'argento il petto » e fiero 
In 'atto ) argentee pur braccia fiendea . 

// ventre , e ì fianchi poi bronzo guerriero ' 
Armava , e il re fio tngiìi di ferro avea | 

Se non , che per fatale alto miftero ' 

Piè di vii fango a lui foftegno fea. ' 

^^ndo ecco muove da vicina balza 
Pìccìol fajfo orgogUofo , e il fragil piede 
Percuote sì , che il gran Coloffo atterra . 

Indi in ampio immortai monte s’innalza > 

E crefcer tanto ad or odor fi vede » 

Ch'empie già di fefolo i e mare» e terrai - , 

Piantò già buon cultor vigna diletta 
In piaggia aprica , e quindi fajfi accólfe > 

E torre in mezzo alzov^i > e in alta , e fretta 
Siepe i fuoi fianchi d'ogn'ìntorno awolfe . 

A lei più volte , onde raccor l'eletta 
Vva /però , l'amica man rivolfe ; 

Ma Jhl lambrufca alfine afpra , e negletta * 

Di fue fatiche indegno frutto > ei colfe • 

Or topo fia , che la difirugga > e renda 
Odiofa , incolta , e intorno a lei difpine 
Orrida meffe a difertarla afcenda . 

Fia , che a lei l'acqua , e le feconde brine 9 
E i benigni fuoi raggi il Cìelfo fpenda J 
^luefle afpetti l'ingrata alte mine * 

Allori 
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All or » che fon pi à folo » o che non fentò 
Altri , che l’augelletto , altri , che*l rin i 
Penp€t dolce m'ajfàle i e in un momento 
Tutto mi prende » e mi conduce a Dio * 

Ma mentre in quel bel lume eterno intento 
Con incendio foa^e il defir mio 
Si jirugge j e pien d'infolito contento 
Ciò > che piace quaggiù ♦ pone in obblìo , 
Ahimè > mi lafcia ; ond'io mi fcuoto i e i meJH 
Lumi volgendo t mi rimango eguale ^ i 

A chi > fognando alto piacer , fi defli . 
f men vo tra la gente in vifia tale i 
-Che in fronte legger mi porla : già quefli 
Si vijfe in Cieli ma poi tornò mortale * 

\ 

PJon perche fparfo ahbìà d^ Argènto tèff orò 
Conchiglid il manto , Ogni gran pregio eccedè 
Ma cara è fol , perche nel feti poffiede 
•Ilrugiadofo orientai teforo i 
Tal » non perche d'alta bellezza erède 

7/ fece i 0 Donna > il del » t'amo » e P odoro f 
Ma t’amo io fol , perch’entro a te rìfiede 
L’alma , divino ed ìmmortal lavoro • 

Sola gloriai ed onor di chi li move • 

Sono i bègli occhi » e le parole accòrte » 

Che tante al mondo di ‘valor fan prove • 

Or quefiovil noflro umanveloi e forte 
Rompi i e bellezze a me più pure , e nuove 
In lei mi fcopri > a che più tardi ? o Morte *■ 

Sei 
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Sei Utflrì ìMteri aho Ocean vruiele 
La mia piccìola nave errando corfe > 

terra io fcorgo ancor , n^ ancor le vel^ 
Raccolgo » e vo di mia fai ut e in forfè» 

^ fuon talor de* miei pianti , e querele 
Alcun raggio cortejè il Ciel mi porfe « 

Ma tojlo orrido nembo il bel fedele 
Lume celommi , e in nuovi error mi torfe • 
Nave infelice % oven*andremì profonda 
Notte in torno ne opprime , eì fianchi infidi 
Vbraginojò pelago circonda . 

Io fo y che veglia > e che noi faggio y e fido 

nocchier y cui ferve il vento , e fondai 
Ma pur nonfo y fe giungeremo al lido . 

^ \ 

Moffer nohil contefa un di fra loro 
Tre gran Città ^ Col Sole i regni mìei » 

Dicea Roma > io mifuro > e di trofei 
Pieno ho il Modo, e me trema e l’IndoyO il Moro» 
$mndi Venezia incominciò ; lavoro 
Son degli uomini l* altre y Io degli Ilei ; 

D'alto Imperio fui mar , che fervo io fei » 
Reina feggio incoronata fioro . 

Genova allora : che garrir cotanto ? 

odorofe y altere moli , tArmdfe 
Trionfratrici al par di voi y pur vanto • 

Ma pregio ho di virtute , e di beltate » 

Che voi vìnce S affai y cedete ; e intanto 
Te mojlrò » P aolà, e dipelar : guardate.» 

Se 
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Seilfeno jìringi, e la pi^t bella parte 
Sofiìeni in campo dell’Impero Ijpano , 

J\lùbtl Germe d’Eroi , novello Marte 
Sembri al girar della fulminea mano . 

ài guerra a difpìegar poi l’arte 
Ti volgi , e l’ofre del valor Romano ; 

O pur d’illuflr$ carmi orni k carte i , 

Ce far e agguagli , e il gran Cantar Tebano* 
Majefra lunghi ceppi avvolto il piede > 

L ingiurie /offri ai contraria forte > 

Vnico ejempio di coftanza , e fede > 

Chi te pareggia , o chi di te pià forte ? 

Mentre a te inerme il tuo nemico cede > 

E tefieffo ì€ il dejlin vinci y eh morte • 

T oicV ebbe Amor con lu/ngbìero inganno 
Me pur tra’ fervi del fuo crudo impero , 

La cetra ei diemmi j e diffe ’ ora il mio vero 
Valor tu canta , ed il tuo dolce affanno . 

Oltre i confin del tempo , ed oltre il nero 
Lete famoft i r^gf-jì n’andranno : 

Ma per quanto cantai » vergogna , e danno . 
Sol traffty e trarne altra merce non /pero . » 
Già del mio lungo vaneggiar m’avveggo ^ 
Eilgiovenil folle defire y ond’ affi y 
Eff configlio miglior piango e coreggo . 

Poiché le Jìeffe , che gran tempo io fpàrfi ^ 

Dolci rime amorofe ahimè » riveggo 
Tornarmi indietro y ed in fofpir cangiarfi . \ 

r 

Se 
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Se mai non fu largo per don contejh ^ ~ 

A cor piangente umtU mira » Signore y 
S^eflo y che , fcoffo di fue colpe il pefo » 

Sen vola alfin full' ali a te di Amore . 
fslon perche te d'alta vendetta accefo 
Ei vegga y i fuoi delitti ave in orrore s ■ - 
Che Ciely che Inferno ? ah per un Nume offefi 
Da pià nobil cagion nafca H dolore • 

Te folo in te , non il tuo bene io bramo ; 

Nè il mìo mal temo > e folo i falli miety 
Perche nemici all' amor tuo y difamo» 

Nè perche m'ami , h t'amo ; io t'amerei i 
Crudele ancor y come pìetofo io t'amo y 
Amo non quely che puoi y ma quel y che fei» 


De pan do talor , eh* alto » e indifparte 
Dal volgo y il nome mio rifuonì , e vìva > 
^mndo quefta di me terrena parte 
l^ fuo breve cammìn pa giunta a riva ; 
Calte imprefe or {T Amore » ora dì Marte > 
Emulator della gran tromba Argiva > 

Io canto y e Fama par , che in mille carte 
Promeffa a me d'eternità già feriva» 

Ma come « ahimè y fe il tempo ogn'opra pfeura » 
E in dietro a trarne da' fuoi cupi abìffi 
Invan p volgerà l'età futura ? 

Di me quant' altri , e quanto d'altri hfcrìffi 
Coprirà cieca morte ; e gran ventura ^ 

Fia'y fe alcun giunga a fa per fel > eh* io vijf* 

In 
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Ju quel gran dì , che a di fferrar le perte 
De’ Cieli il V ’rbo ajcèfe , e al divin Pudre 
Torna , fejÌQfo vìncitur di morte , 

Con mille a lei rapite alme leggiadre » 
Correan t cantando y giti dall’alta corte 
Di luminofi jpirti immenfe fquadre : 

Vieni y delle •viftà Rè Jommg , e forte > 
Vieni > ma dove è Jenza te la Madre ? 
$^nta parte di Qielo al Ciek t e quanti 
Mancan fregi al trionfo ; ab del bel dono 
Pia y che l’ingrato Mondo ancor Jì vanti ? 
Verrà tra poco y ella verrà y ma fono 

Moti a me fai y dice a > fuoi pregi ; avanti} 
Io però vengo a prepararle il trono % 


Io parto f e il vede « e non curarlo eì finge , 

Il crudo y e poi del regno fuo. le porte 
Appena io lafcio » che mi fegue a morte » 

E a ritornarmi in fervitù s’accinge , 

Mille immondi penfter , m’tlìe in me fpinge 
Emùj defr dalla fua fiigia corte » . 

E de’ miei falli il lungo JìuqIo , e forte 
• Vi aggiugne , e nottey e dì m’incalza > e firinge. 
Ma qual già verga prgdigiofa aperfe 
Mvovo rentier fui mare al Popolfido > 

E la perfecutrice ofte difperfe ; 

Tal veggo a un umil mio dolente grido 
Net divin fangue naufragbe » e difperfe 
Andar colpe » e penficri ; e me fui lido . 

Ha 
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I. 

Jtìa gtà la nojlra picchietta barca v 

Scorta il fiero Ciclope, e già c è /opra. 

Aci > i remi affrettiam , le braccia inarca > 

E quanto puoi velocemente adopra . ^ ' 

Fup ur natura a lui di luce parca , ' 3 ' 

Òr donde avvien , che sì da lunge es {copra ì 
Ve* come i flutti foverchiando varcai 
tiAbi par , che tutto il Mare > e’I Ciel ricopra . 

ftt > pietofa Dori , il nofiro errante 
Legno {occorri , 0 Genitrice > 0 Dea > 

€ fulva me col mio fedele amante . 

Così, traendo alti fofpir , dicea , ■ 

Or la piaggia guardando , or* il Gigante, 
L*amor delle Nereidi , Galatea . - - 

II. 

Sce{a alfine {ut lido. Amore or dove , " 

EUafoggiunfe , il tuo poter non giunge , 

Poiché queft*empio fprezzator di Giove 

Tocco ha *l tuo firal vittoriefo ^ e *l punge ? 
^on pià , qual dianzi , a depredar* ei muove ^ 
Dall* antro {uo , nè pik yno gregge emunge , 
Ma {ciocco in forme difpiacenti, e nuove 
Vifpido mento, e* l cr in compone , ed unge. 
Poi chinando fui mar Vorribil faccia , 

E fi vagheggia , e *l livid* occhio , e rojfo 
Tergendo va con ambedue le braccia • 

Speffii ancor dal villofo irfuto dojfo 

Svelle ogni pel : ma quanto ei fa pur faceta : 
Amar cofa inamabile non poijo • 

Aci , 
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Act , iff me fblo il tue gentil fimhianteé 
F atto Jign or de* miei pen fieri » alberga ; 

Fdì mai •verrà > che nel mio cor cofiante 
L* invidi ojo mofifv entri , e *l dìjperga • 

Venga pure e a* miei piè cadendo avanti 
Tutto dì graffe lagrime s*a('perga » * 

O pur rabbiofù * e dijperato amante » 

§luàl’ Etna ardendo , e minacciando s’erga ; 
Sciare egualmente Galatea crudele », 

tia , che lui fugga , e f prezzi , e per te viva 
S empre egualmente Galatea fedele * 

Che mai non fu d' Amor fiamma più vìva 
■ F>i quella , ond’arde j e alle cofiuì querele 
Vièpiài qual per gran ventOi ardct e s’awiva ^ 

ìt, 

Ei non però volge ad Amor le fpaUe > > 

Ma y come il fuo defio l’urta ^ e trafperta * 

Ogni pìà dolce » e lufinghevol calle 
Tenta , e » fperando » il fuo furor confort^ . 

Or di grojfi tartufi y ed or dì galle 
Smijurato monile in don mi porta ; 

Or di ginefire > e di viole gialle 
^Oorona m’offre flranamente attorta . • > 

Vieni i poi grida in baldanzofo fuono * 

V ienì y ritroja Galatea : che tardi ? 

Ejci del Mar : ve’ quanto ricco io fono ^ 

Al tuo bell* Aci or dì ì per cui tan t’ardi > J 

Se dar ti può sì preziofo dono ; 

Sffsflo ultra è ben > che paralette > efguardi» 

Ad 
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'j4clt ftoB ti partir ì ftiam cheti t e baffi 9 
Che mille aguati ìftraditor ne tende <, 

Carpane or folta > or per alpejìri faffi 
Brancolando s’aggrappa , e fole > e fcende , 
'Pietro a un cefpo talor furtivo ftaffi > . 1 

Gli orecchi aguzza , e H collo innanzi fende 
^jàndf celeremente i lunghi paffi 
Yolge là dove alcun fufurro intende , 

Vè tu queir alta rupe • or quella è dónde 
Guatar nefuol > perù t’appiatta > e copri 
fotto ; ch’ei non può vederne altronde 
Voi [e fue forze infdiando adoprì , t 

Pur temo ancor : che quelt eh’ Amor nafeonde « 
Tufpejfo» invidia y egelofoy dìfeopri .r , 

Colti v’ho pur y fifeiiandò allorquar angue y 
P oli femo gridò y nell’ empia trefea ì 
fJMa fe l’ufata in me vigor non langue » . 

Aciy non fa y che tu di mano or m’ efea • 
pai feno il cuor frapparti , e del tuo fangue ‘ 
Vo y che la fpiaggia y e H rnar roffeggi y e crefcal 
E la perfida vegga il care efangue 
Corpo giacer y di fere orribil’efca ♦ ' 

Tacque > e gran faffo fvelfe y e già dal monte > i 
poiché fopra a fe tutte, alzato l’ebbe , t 

Lo foaglìa , end’ Aci allor percojfo in fronte 
Cadde , e di Galatea tanto gl’ìncrebbe » 

Che per fèguìrla traiformoffi in fonte , . • . 

JE nuovo fiume al fuo bel mare accrebbe 

Poi- 
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Poiché fitto il gran fiffi Aci fipolto ‘ ' 

Cangiar fua forma ilfier Gigante fiorfi , 
Pdre > e corimbi in *vaJìo cerchio attorfi > 

E f enne pepe all'irto crine , e folto . . ' 
^t^di per gioia haldanzofi y e folto, 
tanni, e Ninfe infultando , all'antro corfi , 
• E ì labbri a un'ampio tin porfe , e riporfe , 

E di mofio inzuppojft il petto , e il •volto . 
Finché di ber fazio non già , ma fianco, 

E fiorfi traballando intorno tutti 
E i monti , e i piani , e già di forze manco , 
Orribilmente dai •vinofi flutti 
Vrtato , e •vinto , il fuol preffe col fianco, 

E così difie tra gorgogli , e rutti . • 

• n. 


Rabhiofi mare infra Cariddì , e fcilla , 
Nell' onde fue •voragìnofe a/Jbrba 
Chi l'alma •vite , onde ogni ben dìflilla , 
Gode in veder digrappolata , ed orba ; 
Nè fella per lui mai lieta , e tranquilla, 
tJMafimpre ruoti fulminofa , e torba t 
Su , Galatea , quella gran botte fpìlla , 

E il fio nettare in del Giove poi forba . 
Jn quello , in quello ambrifpumante pozzo 
Meco t'immergi , e lafcia d’ Aci il gorgo , 
P o'V ero d'acque , e limacciofi , e fizzo* 
Per te non poco , e vile umore accozzo, 

' P orpsreggiante mare ecco io ti porga 
Ecco cent' otri almiheanti ingozzo. 


To.V. ^ R 
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Oh dolce mn ^ mìo folo amor y mta*J)eai 
Hoimnergitor à' ogni atra cura a'vverjà l 
Viva *Bacco y evoè , cbe il cor mi bea , 

Emi y /pandi » /pandi > ver/a y ver/a . 

Or vada , fi precipiti di/per/a 

Ea greggia mia , purché a ribocco io bea 
Furchè io bea , m'odj ognor quella perver/a » 

E F oli/emicida Galatea . 

3\Fa vi laggiù y com'ella in riva opaca > 

. Il mio nemico alto piangendo ^ impazza y 
E crinifparfa per aolor s’indraca . 

Ecco già tutta la Nereìa razza : 

Contra me fpìnge ; ma già già fi placa % 

Se impugno jol la mia pojj'ente tazza • 

IV. 

La mia po ffente tazza è vota , e /gravida 
Del bell' umor y cbe la ravviva ed anima y, 

Di man mi cade /colorita y e pavida > 

E giace e/angue J'ema fpirto , ed anima . 

Su riempila tofto > e vìningravìda > , . 

Dì quel buon viny cbe morde » e il core inanima» 
Su ri/veglia ^ coppier > la pufillanìma » 

E le rìn/re/ca l'ar/a bocca > ed avida . 

Ma in gui/a tal y cb' alto zampilli y e /pumi» \ 
Che l'orlo intorna /overchiando inonde » . 

E inonde sì , .che le mie vene infiumi . 

Or quefte > o Donna delle Nin/e y a te 

Gran coppa , non curante argini > o/ponde * 
Tutta con/acra de' Ciclopi il He • 

, . Ma 


Digjtized by Google 


DI ERITRO FARESIO. .Xf9 

..... . . . • : .V 

'Mdqttal' orrendo rìfonar bisbiglio ^ . .1 . .. 

Qdo d’ intorno a quefia alpeftre rocésA l . 

Ov’è r invitta mazza ? . ecco s’approccia 
^Vif^hjb di Laerte figlio» 

J^on mai ghermì con 'difpìetato artìglio 
Rapace nibbio la tremante chioccia » 

Com’io già rempio afferro > ed arronciglio » • 

Infin che veggio di Juo /angue goccia . 

'Al fiero pafto de i compagni amianto • ' , - '.j 
Sarai ben tofto > molletta volpe » '.j 

S’avvien , che fie da quefie man raggiunto < 

Vb , che il mio dente ti /midolle > e /polpe » 

Col re fio dello Jluolo a te congiunto » 
Vendicatore di tue /ozze colpe . 

'VI. 

« 

'Ahi ch’io fin morto • ahi cb’infernal Ve/uvio 
. M'arde il petto in /eguir la cofiui traccia ; 

Che fai, fiar/o Sileno ì ornai t'awaccia 
Di sbottar , di/gorgar di vino un fiuvio • 

Col tuo fiave affonnator profluvio 
Ogni mia pena micidial di/caccia ; 

Sdegno , jete , ed amor fimmerfi giaccia 
Dentro quefio dì Bacco almo diluvio » 

Così , poich'ebbe tracannato a io/a 

Cento gran giare , e cento, tombolando. 

"Di quà , di là , finza trovar mai po/a , 
Sdraiato alfine , e di /e tutto in bando ^ 

Ei s'addormì , coU’ ampia ahbomìno/a 
Bocca terribilmente rìmugghìando • 

I Ri Mu^ 
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M Vfa > qbal mai meravìgltofa t e nvvoa 

Virtude H cuor m accendo , e qual rinfranca 
Ardore il corjo del già jìanca ingegno ? 

Ben fa per lunga prova 

Cb'ei corte ha l'ali , e'I tuo favor gli manca % 

£ che tràpp’alto è della gloria tl Jegno . , ’ . 
Ma tal Clìmente /7 » . ' . . . • ... „ 

Or , che di Lui ragiono 

Divina luce in me riflette. > e fpande , 

Che già maggior di me medefmo io fono . 

Certo indarno oferebbe alta > e fpedita 
Voce narrar fuei pregi a parte a, parte » ' 

Onde la terra , e il Vaticano onora ; . , . ; . 

Se quel y ch'ora ne invita • . 

Mobil Jòggetto ad eternarlo in earte 9 
Forza non de jfe al noj^ro canto ancora . 

7 * i/ del Sole il fecondo 
Vigor 9 mal noto a noi 
Fora y fe non che mentre alluma il Mondo 
Fa y che il veggiam ne chiari effetti fuoi * • 
Bello il veder concordi > oltre l'uf 'ama > 

Del gran Clemente full'augufla fronte 
Sederfl amore , e maefìade infieme 
^iflnci nafcer fperanza , • 

Che a' giufli è jempre di bell' opre il fonte 9 
^j^ndi timor > che il cuor degli empj preme « 
E giufli zia y e pietade^ , 

Veder come il circondi > . 

E innanzi d ìor magnanima umiltade ; 
Santa-umiltà > che il tutto poi na fcondì . 
lo penfo y fe a Lui mai fojfe ben noto . . 
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. .Vincredìhìle al Mondo unico meno "-» v > . j 
nel modejio cuor men > ch'ella il cele % 

Ei lofio al comun voto v 

Ceduto avvia , nè di fua gloria incerto 
Fra’ nofirì applaujì fpargeria querele ; 

Ma dir con nobil vanto . ’ , \ 

Fotria dal /acro trono i ^ 

§^fi’ aureo [erto , e quefio regio ammanto t 
E' jcarfo a mìa virtù premio > non dono . 

Deh perche forza or* io non ho , che velo 
Sì denfo vaglia d dì fgomhrar ? ma fegua , 
Segua a coprir fuoì chiarì pregi interni : 

Che qual trafpare in Cielo 

Fìù bel fra nubi il Sole , e le dilegua 

Col vìvo lume de’ fuoì raggi eterni > 

Tofio vedrem lor farji j 

Per l'ampio fittolo , e folto ' . ' ’ 

Fìi fue grand'opre , a noi palep > e fiarfi 
Il pJMondo tutto allo fplendor rivolto . 

E già ver Luì dolente Europa , e oppreffa ' 
D'alte cure guerriere alza le cigliai 
Come a fua fp e me > e fuo conforto fola . 
L'infedeltade ìfleffa i 
Chi V crederla , qual riverente figlia , 
fi^ dal gelato ultimo Polo - • 

, In luì fiffar lo [guardo i ■. 

E il vetenofo in prima * 

- In bell'ufo miglior cangiar fuo dardo 9 
Onde le glorie dì Clemente imprima. 

Oh quanto oh quanto al tuo fplendor primiero 
Nuovo fplendore accrefci , e nuovi fregi > 

R ; Gran 
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Gran Donna di Cittadi , dccelfit Roma ! ' 
Poiché ha dite impero . 

Si gran Pajìore , e i fuoi bei fatti egregi 
Vedi , e si rari in non canuta chìojtsa . 

Ben mtUe •udite e mille ^ 

Per me felice il giorno » • • 

Che alle facre del Tebra onde tranquille ' 
Rìvolp il piede » e feci in te foggiamo • 

Or fo la bella ornai fperar deli oro 
Antica etade j e ali onorate ìmprefe 
' Per Lui fo qual fentiero ampio conduce à ' 

So qual traggott ri fioro 

Le Mufe allo fpirar d’aura cortefe » , / 

E al dolce influffo di propizia luce • . . , 

E fo pur quanta , e quale 
Per Lui •uìrtude in terra 
Alberga i e fo com’uom farfi immortale i 
E mover puote incontro al tempo guerra . 
Troppo alto mar tentafii , 

Canzon > con debil legno > ornai pià cauta 
Le vele abbajfa » e il gpande ardir ti bafii . 

E ^mndo fia , che bella Pace amica 

Con aureo piede a noi fen torni ^ e il freno 
fSAiarte mordendo , il fier fuo corjò arrefie ? 
Ov’è , Signor , iantica 
Di tua pietade ufanza , ove il fereno 
Sguardo fierminator d’atre tempefie i 
Dunque in petto celefie 
Tant’ira ancor s’accoglie » e di faette » 

■> Alto Dio di vendette t 

Vota 
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J^ota non è la gran faretra eterna ? 

. Ben fo y che morti , e fcempj 

Giuri ver far fa gli emp'j , 

Ma pur boutade il tuo voler governa : 

£ a difarmarti la pojfente mane 

Mon mai s’adopra umil preghiera invano • 

Odi le miferande ultime voci ‘ 

Dell’infelice Italia a te rivolta » 

Che vita , e pace , e libertà ti chiede • 

Vedi quante feroci 

Spade dì gente ìmperverfata y e folta 
Le fan già fopra , e quanti ferri al piede • 
Ahi y che al furor già cede 
La tua fpofa diletta , e f fcolora . 

Se non che ad ora ad ora 

La gran prome/fa > che di lei faeefiì % 

E la ferbata Mave y 
E l’una y e l’altra Chiave 
Rammenta , onde immortai regno le dejli • 
Ma intanto il gran Paflor lagrime verfa 
Sulla /venata fua Grecia dìfperfa . 

Deh l’umil fuon di numerofe fquille 

Forza tifacela y e i nojiri lunghi pianti 
Benignamente , o Re del Cielo , accogli • 

Fa y che fu noi tfaville 

R<tgglo di amor dopo tanti anniy e tanti » 

Che a giufle brame il cuor de* Regi invogli 

Tu gli afpri ondo/ orgogli 

Spezzi y e coi detti fermi onipotenti 

Le battaglie de i venti > 

£ f un efle comete in aria appendi : 

R 4 Col 
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Col fiato fol tu frangi 

Torti immenfe falangi > . . > . 

E i regni togli , e a tuo piacer li rendi : ■ 
tutto lor dijji y e alcun non m'ode » e i carmi 
Che ponno in mezzo al granfragw delibarmi ? 
Ma qual ^er me dal lucidoOriente 
^j^ggià veggio precipitando il volo « 
Dnzzar fu ruote fiammeggianti accefc 
Carro di fuoco ardente y . 

Simile a quello , onde le vìe del Polo 
Vabitator del gran Carmelo afcefe ? 

A quaì fìupendi imprefe 

Me fcegli uom vile , ed a’ Potenti ignoto ? 

Ab ben y Signor y m'è noto 

Il tuo volere , e ad efeguìr m'accingo ; 

Già col piè coraggìofo > . • 

In tua virtude > or ofo 
Premer le fiamme , ed i corfier già fpingo i 
Già m'ergo , e volo , e tra faville , e lampi . 
Scendo di fjMarte a i fanguinojì campi . 

Voi y che amorofa provvidenza > ed arte y 
E non uman configlio * e non valore * 
D'Europa eleffe a fofiener l'Impero > 

Per così angujla parte 

Sì crudel guerra ? E qual v'ingombra il cuore 
Cieco defire , e vi nafconde il vero ? 

L'orrido fcempìo y e fiero • 

S'abbìa.quì fine y e il ferro ornai fi giaccia y 
Che firagì ampie minaccia ; 

Su Ju meco venite ; ecco gli accenfi 
Defiier già cbieggon corfi > 

Già 
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Già lor rallento il niorfo « ’ 

Già deir aria •varchiamo i regni immenji • 

Ecco già 7 del di mille raggi adorno ; 

Ecco fìam giunti all* immortai foggiamo . 

Chi •vi rammenta or pih Mondo , e Fortuna ? 
Ubbidienti a i vofiri piè già Jìanno 
Fulmini > e nembi » e turbini , e procelle * 

Per *001 fon quante aduna 

Beltà disvine il Sol * per •voi quante anno 

Ricchezze incorruttibili le felle . 

Di pòche fcbhre ancelle 

Pià non f parli , e di caduchi onori : 

D'altre gemme » e d'altri ori 

circonda a i •vincitori il crine * 

Che inferocir cotanto 

Fer non dure^vol vanto ì 

§jue(ìo è il ver della gloria almo confine : • 

Oh quali ampie Provincie » oh qual v'addito 
Impero interminabile infinito l 

Sfoghi fi qui l'ambiziofa voglia 

D'aver natura , e terra , e mar foggetti > * , 
Sola cagion laggiìi di tanti affanni « 

Su quefta eccelja foglia 

Non ofan porre il piede odj , fofpettì > 

tJMinaccioff Ribelli , empj Tiranni ; 

Nè il crudo Re degli anni t 

Che ogni vo fra grandezza , e il nome i e Vopre 

Alfin diffolve > e copre > 

Alcuna avrà fo^vra di voi poffanza * 

Armi > incendj , ritorte, , 

Stragi i ruine 'i e morte » 
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Prodi nemiche j militar baldanza 
Voci ignote qui fono » e fol •verace 
Kj4.mor qui regna , imperturbabil pace • 

E a pace in mezzo si ferena , e pura , 

E fra tanti fvlendori il guardo a terra 
V’è chi rivolge ancor > non che il dejtro ? 
t^Hirate là , che ofcura 
Profonda notte la confonde » e ferra l 
Ov'èilfuo vafto fpazìofogìro ? 

Dove > dove fparìro 

Tante immenfe campagne » natanti vaghi 
Fiumi > cittadi , e laghi » ^ 

E tanti mari , e l'Oceano anch'ejfo ? 

Ah y che un fol punto è quella , 

Che a voi parca si bella > 

Vn punto , un punto fol , per cui si fpeffo 
L’armi ftrìngete , e in vergognofo obhlìo 
Ponf Giuftizia y Onofy Ragione y e Dio. 


m poi che per tant’anni in mar di [angue 

ndò naufrago il Mondoy e incontra urtarfe 
Per la gran piena ampie Provincie , e Regni l 
Alfin (^che mai non langue 
Pietà nel divin petto) alfine apparfe 
Iri di Pace y e ferenò gli fdegni 
Ecco in ufi più degni 
Cangiato il crudo ancor fumante acciaro ; 

Che nell’atro , ed amaro 
Lago temprò dr morte , tra > o furore i 
Già in placido [aggiorno 
Siedono ì figli intorno 


Al 
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tAl lieto Pddre >' e con tor pede Amore I 
E^ìàpcuya Cerere ritorna , . • . 

E di /piche dorate il crin p adorna . 

Ma chi JofpeJè il per diluvio » e il varco 
iCbiufe a nuove, r.uineì e chi sì crudi 
JSIemhi difperfe , e i lieti di ne adduffe ? . 

Chi Jpezzò l’armi , e l’arco . 

Micidiale infrante » e i forti feudi 
Diè in preda al fuoco » e in cenere ridujfe ? 

La man , che li dipruffe , 

Mortai non è , qual penfa il volgo : alzate 
Gli occhi y 0 Genti » e mirate : 

Dio fu y che il fece , opre di Dio fon quepe 
Al cui volere immote 
Stan le cekpi rote > 

Nè fato ha l’aquìlon > nè il mar tempePe ; 

Di Dio y che di prodigj empie là terra » 

In un togliendo co i Guerrier la guerra . 

Eifu y che l’intrigato , e pien dì ripe 
Lungo ordito recipe ; ei > che i difeordi • 
Voler de i Regi in un voler compofei ■ 

Ei y che il gran di preppe . 

Al comune ripofo , e che concòrdi 
Mofe i conpgli , e i conpglier difpofe» 

Orfe non pià dogliofe , 

Italia mia , forti Cittàdi > e millé . \ 

Ben popolate ville 

Giacer veggiam di povertade in feno 9 
Se non pià legni arditi 
Funeftano i tuoi liti i 
Nè a/ rapine è il nofìro mar ripieno 9 
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S’a/crìva a lut i che il fren di noflra forte 
' Governa , ed in fua mano ha vita > e morte» 
Ofe fin dove eterna cura ha il foglio 
Sull' ali d'umiltà , che tutto impetra , 

Giunger puote uman priego al del far forza 

Oda queflo » a cui foglio ^ 

Tornar fovente , e di mia baffa cetra 
Non fdegnì i voti , che pietà rinforza . 

O tu l'incendio ammorza 

Del mio deftre , e il defir fol ti bafii , 

Signore » o pur di vafti 

T^orì fammi > e di granS oro erede . ' - 

Benfo , che quefti frali 

Beni non fon » che mah y 

€ poffeduto è men , chi men pojftede ; 

Ma Jv , che dal fin l'opra il pregio prende » 

E buono è il don, fe al donator fi rende . 
Tanto non cbieggio io già , perche fortuna 
Kegal co ì raggi fuoi m'abbagli , e il petto 
Cura mi punga ambiziofa avara . 

Povera , e fatai cuna 

M'accolfe , e fempre con irato appetto 

Guardommi il del , pur povertà m'è cara . 

Nè perche io voglia in chiara 

Pama falìre , ergendo a i gran Monarchi 

Aurei teatri., ed archi, ■ 

E de' lor nomi ornqr moli , e trofei . 

Per piu fablime imprefa' 

Sentomi l'alma accefa 
E Dio Colo an per Pegno ì penfier miei > 

Che ciò , che non è lui , difpregìo > ed amo 

Luì 
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Lui filo , e fila or la fua glòria io hramo « 

Bramo fu quanti campi un tempo audace' ' , 

Corji Marte » ed ìmpreffe orribili orme 
Di Crijlian /angue > e Jemìnò già fcempj > 

^l gran Dìo della P ace 
Di prezìofe gemme f e in varie firme 
Alzar fuperbi i e maeJìoftTempjy. 

Talché ì tra fcorft tempi 

Abbianne invidia , e d* agguagliarli invano 

Tenti l'emula mano 

Della futura fiupe fatta etade . ' 

E quei i che morte y e lutto . 

Ingombrò piani , > tutto , 

Vaer pien di vendetta , e feritade > 

Purgar col grato odor d' Arabi incenji y 
E più col fuon di lieti voti immenjt,* 
t^a non fin meco ; carmi ? ed eflro > ed arte 
Dunque io non ho , che con sì van defo 
Compenfar voglio alto favor divino ? 

Quante > mijero , ho /parte 
Rime finor per fiottar l'obblio » 

Vago di menzognero onor mefcbino ? 

Ed or y che il bel Latino 

Suolo y e l'Ibero , e ilPrancoy e quely che Inonda 

Dell’Ocean circonda , 

Paccy dono del del y tranquilla gode y 

Io /offrirò y che muto 

Stia/t il labbro , e tributo 

Pur neghi al del d'offequio/a lede ì 

Ab no y Signor y fovra le gemme y e Toro 

Anno i verf fivente il pregio loro . 
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iJon mole et te di ricchi eletti marmi 
Dell' Eritreo falle famofe fponde 
Il prodigiofo Condottiere offerfe ; • > 

con giulivi carmi ''V. 

Cantiam , dìcea , l'alto Signor , che fonde 
Divi fé y e nuovo a noi fentiero aperfe» » 

Cantiam lui > che fommerjè , . ^ 

^ml piombo y al mover jol di dehit verga y 
^^anti f Egitto alberga 
Arme , e Cavalli , e CavaUerì y e Fanti •' 
Così dell'empia gente 
Al vìncìtor pojjente 
Sciolfe Betulia inni feftofi > e canti » 

§l^ndo alle mura delrecifo y e crudo 
T^chìo l'invitta Donna , e a fe fè feudo . 

A te dunque , gran Dio > che i lunghi affanni 
Del Crijììan Mondo , e il pianto fuo confili » > 
Mi volgo y e il lieto fiìl conjàcro $ e dono 
Deh per tua gloria i vanni 
Tagli raddoppia » onde immortai ne voli , 

E pace porti , ovunque giunga il fuono . 

^mnto di te ragiono 

odalo e terra , e mare ; e il defiato 

Tao dono in ogni lato 

Imprimi sì » che nulla etade il taccia . 

tatro nuvol fiero , 

Che il grande auguflo Impero > 

€ il Sarmatìco fiuolo ancor minaccia » 

H Fuga y ftraggi y per dì ; e ornai fi veggìa 

Tutta gioir col fuo rafior la Greggia . 


Va- 
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V Alor , che per gran gemme > e tu aureQ trono 
Fiammeggia , e rai diffonde > 

Certo non fia , che in nero obbiio jì giaccia • 

Perciò l'erme infeconde 

Pendici di Permeffo oggi abbandono ; 

£ bel dijìr mi traggo , 

ha per P Indiche piagge 

D’elette pietre , e di fin’ oro in traccia , 

<^d eterno fplendore 
Del mio Regai Signore • 

Folle , che /pero ? immenfa alta ricchezza 
Non può render ficura 
Da gli oltraggi del tempo alma Virtude • 

Folta nebbia , ed ofcura 

Sull’oro eifparge , e lo /colora , e /pezza ; 

Ma fé Jpirti canori 
*D’inni Jaettatori 

Pongonlo un giorno in /ull'Aoniq incuàe > 
Eternitade allora 
Lo purga , e più l’indora . 

Di /ue famo/e imprefe il gran te/oro 
nSATapri , Euterpe diletta , 

Ond’ei Jparfe d’onor bei raggi illufiri « 

Nobil materia eletta 

§ltùndi fi /celga ad immortai lavoro t 

tAnoi Jpeffo ricopre 

Le altrui magnanim’opre 

Malvagia invidia , e 7 lungo andar de* lujirì 

Ma ben n’erge memoria 

Febo per man di Gloria . 

Non fia chi morte > o j'ervitù paventi » 


Se 
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Se f nojhrì mari ingombra 
tyempj Corfali infultatrice fcbiera . 

Ecco caci già gli fgombra , 

E fa y che a' lidi lor torttin dolenti • 

Ecco carco di prede 
L’alto Campion fen riede > 

Spiegando all’aure trionfai bandiera .• 

Ob guai giocondi gridi 
Scorrono e monti > e lidi ! 

Dall’ Alpi or fcenda a minacciar p^iglio > 

E fulle tue contrade 
Bellona il cor fo furibondo volga : 

Non fia i cbe per viltade 
Mofìri , 0 Figlia di Giano » ofcuro il cìglio 
fur cb*ei nell’ armi involto 
tAlzi intrepido il volto > 

E all’ombra invitta del fuo cuor ti accolga , 
Vedrai tofìo rtfpintQ 
L’ofìil furore > o vinto , 

Ben lui fermo tuo feudo , e fua fperanza 
Odo , che V popol chiama > 

E l’antica fua gloria ancora attende ; 
tJMafuon di mortai fama 
Ei [prezza , e a pià bell’opre ognor t’avanza , 
§^ndi orna altari , e tempi j 
Efdi pietade efempi 

Ne porge , e povertà nutre y e difende % 

, Per lui y Dijcordia rèa y 
" Tu fuggi y e torna Ajìrea . 

Alzi pur dunque ad onorare i Regi 
Oltre i confini Eoi 


Le 
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Le temerarie 'vele > umano orgoglio 
Vero onor degli Eroi , 

E d'alta lode accompagnar lor pregi . 

Serto immortai fublime 
Di non ufate rime 

~ Tefjer fu Pindo al gran Ferretti io •voglio ; 

Vo coronar Juo-nome : 

Adorni altri fue chiome . 

N On chi gemmato il crine 

Splende per vanto di reai corona » 

Da bajfa ignobil gente 

Erge co i ver/i fuoi faggio Elicona . 

Con nobil man poffente 

Gran fcettro vibri , inonorato alfine 

Ei pur cadrà » nè fia chi luì rammento . 

Ma quei , che a degne , e memorande tmprefe 
Alza le voglie accefe y 
E fa di merto ampio tefor , fi crede 
^l^i fol per me d' eterna gloria erede . 

Temuta luce y e grande 
^arge.fregìato d'or purpureo manto % 

É ricco foglio adorno y 

fJMa l'ofcuro fuo vel diftende intanto 

Jl temto a lei d'intorno , 

Talchi refpinta i raggi oltre non fpande $ 

\Nè alle future età porta mai giorno : 

Finché quell' atra impenetrabil' ombra 
Virtit non vince , e fgombra , 

Onde •varchi la Fama a render noti 
J nomi , e l'opre a i fccoli remoti • 

To.V. S Cbia* 
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Chiara di te memoria 

Pajferà certo alle non nate gente* 

js^fia t Signor > che i danni 

*Di Morte il tuo gran nome unqua paventi : 

Poiché fu i forti vanni 

Del tuo valor giungefti a tanta gloria , 

Carco di cure * e di civili affanni i 
Né daWofiro fplendor prendi » e dall'oro * 

. Ma pià faccrefci loro » 

E pi à ) che i no fri voti , i tuoi gran pregi 
Talzaro al trono , e forti uguale a i Regi . . 
Sull'erto ì efaticofo 

Calle d'onor fin dall'acerba etade 
Il franco piè ponefii ; ^ ^ • 

E ben lungi dal volgo » ove piU rade 
L'orme apparian 9 piùprejli 
CMovendo i pagi , in tua virtòfamofo 
Mejfe d'applaujo popolar coglie fi : 

Per te fra noi foggi orna * ognun dìcea > 

Ea fuggitiva Afrea 9 . 

E in tua man la bilancia alta > e atvtna 
Sdegno 9 0 favore in nulla parte inchina . 
tMa per onorfovrano 

Nonfia9 cb'uom^andeinfuperbtr mai foglia 

§l^ndi a ciafcun far parte 

De’ fregi fuoì nobil defir t'invoglia , . 

E con mirabilarte 

Gli umili accogli , e a te preghiera invano 
Non forge * ofconfolata indi fi parte • 

Tal 9 benché Febo in carro d'or fiammeggia * 
Mentre a fuperba reggia > 

, O 
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‘O a colle eccelfo / fuoì heì raggi invia ^ 

Non vii capanna » o bajfa valle obblia» 

M»fa y nè fier nitrirò 
Di cavalli magnanimi ^ nè d’armi 
Orrìbile fragore 

rompa il fucn de’ nojiri dolci carmi» 

^ Sai y che vero valore 

Non va di fangvìnofo acciar fornito 
A portar fempre altrui morte > e terrore : 
Ma fra V auree talor placide cure 
Trar gode ore fcure ; 

Che non fol degli Eroi degno p enfi ero 
E’ il conquifiar y ma il confervar l’impero . 

■ Or dì letizia afperfo 

Opra di pace il plettro mio rifuoni > 

E di fenno > e configlio 

Tranquilla lode al mio Signor fi doni • - i 

Dty come attento il ciglio 

Volge al fofiiar dì duo gran venti avverjò , ' 

Cui è l’opporfiy 0 il fecondar*periglto y 

Di y che mentre d’intorno irato freme 

Il Mar y nè fcampo , o /peme 

Trova alcun legno y ei jol » nocchiero accorto 

Gli altrui naufragi fa mirar dal porto , 

E mirar fa pur’ anco ■ 

Con occhi di pìetade il crudo fcempio > ' ' ' 

Che fa d’alma virtude 

Rabbìofa invidia , e fier difiino y ed empio » 
^ualor di gloria ei chiude 
Ilbel fentiero al faggio > e non mai fianco 
De’ lunghi oltraggi il fuo jperar delude 
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iJe 7 fofre il grand* Eroe > ma il r^gio flende 
Suo manto > e luì difende : 

Cl/o^e regna gì ufiizta , e chiede il merto » 
Vìnta è fortuna , e il guiderdone è certo » 

N On più dì Mìrzìa > e Glori 
Per me fin mai > che s’oda 
Sonar Sìntomo il bel Parrafìo bofco . 

§luel piacer , che ne* cori 
L’amorofo defto fovente infonde» 

Piacer non è , ma tofco » 

Che dolce ancide , e lupngbevol froda . 

*Ben le reliquie nel mìo fen profonde 

Di tal veleno , donde 

Vita già trajjì lagrìmofa , io fento , 

Ma conforto del fallo è il pentimento . 
tAmor j gli flralì , e l’arco 
Deb fpezza ornai » che al fianco 
Ti pendon ver^ognofo inutil pefo . 

Tempo già fu» che al varco . 

Me troppo incauto » o tradìtor » cogtìeflì » 

Onde più volte ojfefo 

Portai mìfer amente il lato manco ; 

Già fu » che del mìo mal gloria ti fefii » 

Con atti empi » e molejlì » 

Gridando : a maggior firazio Amor ti ferba » 
O d’ Amor fprezzatrice alma fuperba . 

^luaPè colui » che in cima 
‘Dell’alto Olimpo fede » 

Sicuro alfin dal rio furor de’ venti » 

E ilperìgliofo in prima 

Non 
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Non più paventa erto cammìn del colle 9 

Ma con occhi ridenti 

Si volge ì e vinte le tempefte ei vede ? 

Talor I che l'alma mia fé Jiejfa efiolle 
Dal baffo fenfo > e folle > 

Mira ficura i già pajfati inganni , 

E trae piacer , donde già trajfe affanni * 

Oh come lieta y oh come 
Ella in feguìr gioifce 

Vorme della Ragion , che un tempo giacque ! 

Ubbidienti , e dome 

Sente le voglie del fuo mal già piene ; 

Odia ciò y che lor piacque , 

E la già cara fervìtù fcbernifce . 

Non più coll’ ali dì fugace bene 
La folleva la fpene > 

O colle larve fue l’ange il timore , 

Nè le turba il feren gioia , 0 dolore . 

Ma in puri jftma calma 
Al giujìo oprar concordi 
Stanno i defr di bella fede al lume . 

E fe mai tenta all’alma 
Interna pace minacciar rovina > 

Il lungo empio fojìume > 

Che al mal pronti ne rende » e al ben fa Jòrdi 
Tofo in mio prò f fveglia la divina 
Parte , e i fuoi raggi affina y 
Onde mi fcuote , e ad una ad una addita 
L’ infidi e , e accorre al gran periglio ardita . 
Figlio y mi dice , ahi quante 
Cingenti d' ogn' intorno 
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Sirene allettatrici , e micidiali ! 

Deh fuggi il bel fembiante > 

Fuggi le vaghe pupillette accorte : 

Ivi quai tempra Jirali 

Incendìop Amore ! ivi foggiorno 

Fan /eco immenfa doglia , eterna morte ; 

E fiero nodo > e forte . 

Novellamente ei ti prepara in quelli t V 
Che fon catene , e paion d'or capelli * 

A tai voci I oh pofianza 
Di quel gran lume eterno ! 

Jo veggo aliar , come a chi fogna accade $ 
D'una in altra fembianza > 

Ciò , che a' fenfi piacea tutto cangiar fi ; 

La rofa ecco già cade > 

Cadono i gìgli I e appare orrido verno ; 

Ecco il volto leggiadro orribil farfi > 

E di venen cofparfi 

Gli occhi già dolci > e per più ferpi immondo ‘ 
Il crin , che parve inanellato > e biondo . 

Io veggo-, epenfot efuggo 
Ogni abitato loco > 

D'alta vergogna t e da gran duolo opprejfo : 
Tutto in Pianto mi ftruggo * 

Onde la fiamma antica in me fi fpegna • 

Indi contro me fteffo 

M' adiro i e grido i ab pria eh’ al duro giuoco 
Torni d' Amore > innanzi tempo vegna 
Morte i e la falma indegna 
Reftììnfepolta fulT ignuda fabbia % 

Efca infelice di ferina rabbia . 

EU- 
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V Eggto y s*alzarfi il guardo mìo s' arri fobia » 
Dìo y che y tonandoy il fuol tremante ajforday 
Ed a’ fuoi piè rabijfo apre P ingorda 
Sulfurea bocca , qual Vefuvio > od Ifcbia . 
Soma il mìo capo orrìbilmente fifcbia 
La fpada ultrice d'atro fangue lorda , 

VAlma y che fempre al fuo Signor fu forda\ . 
^mI tra gli affetti fuoi fente afpra mifcbia ! 

La fcùote orror di morte : a lei fcolora 
L'orrido volto un tìmorofo gielo ; 

Pur fi rinfranca y e non fi rende ancora . * 

tAnzì al cader del formidabil telo 
Par y che alzar voglia pià fuperba allora 
La baldanzofa fronte incontro al Cielo . 

^^IP alto Amor y che da* begli occhi io trajfi 
Di Cìntìa y e nel mio feno alberga ogn'ora » 

Pin cbefpìrto vitale in me dimora > 

Ancb'ei fuperbo in mezzo al cor.vìvrafji • 

E quando fiay che all’atra Stìge io pah y 
Efjer non tuo , che al morir mìo p mora ; 

Ma vìver a dopo il mìo fato ancora » 

E pre ffo all’urna mìa giacer vedr affi . 

O > fe varcar Cocìto a luì pur lice y 
Verrà ne’ regni eterni > e tenebrofi > 

Compagno al nudo mìo fpìrto infelice • 

E farà meco tra’ quei mirti ombrofi > 

AdafpettoTy che Cintia ombra felice i 
Giunga a render più dolci i miei ripofi» 
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Già prima d’ora il glortofo ammafitò ■ 

A te Liguria ojf 'erfe , e’I Regio /erto i 
Degna mercede aW immortai tuo merto , 

Che degli Eroi più degni ofcura il vanto : 
tjMa il gran Giano nel Ciel fcorgendo quanto 
Sojfrir dovea l’Europa , e ch'ivi aperto 
Il campo a Marte , e come fora incerto 
Del fuo d^ino il Mondo » e volto in pianto » 
Dijfe : de’ tigli miei troppo s’affretta 

L’amor ve^o il gran Mari : allor mi piace > 
Che fa fua mente a più grand’uopo eletta , 
^Imndo ii ferro adirato , e l’empia face 

Scuota tJMarte in Europa . A lui s’afpetta 
Serbarmi allora , e libertade > e pace . 


Trenta » e feì ì;olte cento luftri , e cento ■ 

Col carro d’or fia > che riporti il Sole » 
§lmnd’io vivrò di nuovo , e come or fuole » 
Eia, Lilla , il cor fempre ad amarti intento . 
Poiché vivrai tu ancora , e quel , ch’io fento , 

, Depo di tue bellezze al Mondo fole 
Vorrà, laffo, vorrà quel, eh’ ei pur vuole $ 
E avrà nuovo principio il mio tormento . 
Indarno piangerò fovente ancora 

In quejìe felve ifieffe , e fia , che un giorno 
Per tua fierezza un’altra volta io mora * 
p. tu , crudele , ah non ti rechi a feorno % 

* Ch’io per te debba paventar quell’ora » 

In cui dal Gel farò quaggiù ritorno ? 


Stan^ 
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Stanchi talora i mìei penjrer funefll 
Dì lacerarmi a parte a parte il J’eno » 
aiori j cb’è in del fciolta dal ‘vel terreno > 
Moflrano all'alma , e i di lei guardi onejli • 
Ha pace allora il cor da’ fuoi moleflì 
Dolor : ma tojhfugge il fuo fereno * 

Cosi in fogno talun felice appieno 
Vìen > che f creda , e mifer poi fi defli • 
Con vane rimembranze indarno inganno 
Il mio duolo : e talor , s'io mi querelo t 
Alla memoria fi rinfrefca il danno • 

Morte » che mi togliejìi il fuo bel velo > 

Per trarmi ornai dì così lungo affanno > 

Fa ) ch’io men voli a rivederla in Cielo * 


Chiaro , dolce i fottìi i caldo vapore > 

§lmndo talor s’incontran gli occhi » indi efce » 
Cbe per gli affifì fguardi entra » e f mefce • 

Col vital più gentil , più puro umore . 

Di vena in vena poi giungendo al core 
Là vive : ma fermarf a lui rìncrefce ; 
t^nzi l’innato fuo defir sfaccrefce 
Di girne , onde partìjf : e quefto è ^Amore* 

Sì dijfe un giorno afftfo in riva al fiume y 
Ed a fue voci eran le Ninfe intente » 

Pan dell’Arcadia abitatore , e nume * 

^^nci Pule y che a me volgea fovente 
Di fue pupille femplicetta il lume » . 

Nàpury ch’io la rimiri i or mi confente 

Del 
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Del Mondo In quefia foUtaria parte 
Io vivo abìtator d' incolte rupi l 
jVè da quefì' antri tenebrop » e cupi 
Lo fianco mio penfier giammai fi parte • 
Felice iufiuffo il del mai non comparte 
A quefii folitarj ermi dirupi > 

Ove fon miei compagni ed Orfi > e Lupi ^ 
E vè di Mofiri fon le felve fparte . 
Chiaro del Sol raggio qui mai non f cerno > 
E con rigido gielo offende » e jìrugge 
Verba non nata ancor perpetuo verno . 
Nel feno Amor qual fier Leon > mi rugge : 
E quinci » perch’io peni in duolo eterno % 
Colma d’orror la fieffa Morte fugge . 


Entro a povera culla Iddio fen giace , 

E tra fieri tumult i ha in guerra il core » 

Che a turbargli del fanno ancor la pace% 
S’arma di rimembranze afpre il dolore . 
Sogna , che dietro ad un piacer fugace 
I.à corre l’uom , vè ’l guida un cieco Untore 
E benché la ragion mofiri fallace 
Il fuo cammino, ei vuol feguir l’errore • 
^^anto , e per chi foffrire a Lui conviene > 

Gli dimofira il penfiero , e in varie forme 
Rinnovarfi dal Mondo ognor fua morte • 
vAb , fe in vece di pace , acerbe pene 
Avvien , che il fonno a Lui nemico apporto'. 
Deb chi rijveglia il mio Signor , che dorme ? 
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> Giace gran donna di color di morte 

Tinta le guance > e lagrima fa il volto > 

E alfuol rivolge le pupille jmorte > 

Per non mirar quanto il dejlin le ha tolto • 
languido cade il braccio , che sì forte 
Il Mondo a foggiogar fu pria rivolto : 

Gli antichi efempj di volubil forte 
Vira del Cielo in lei tutti ha raccolto . 

" Pajfaggier, che là miri y or dimmi: è quejla 
Quella y che fu nella trafcorfa etate ^ 

Chiara per tante memorande gefla ì 
Ah tu piangi , che in lei le già paffute 
i : Glorie più non ravvi ft , efol le re fa 

Il mi fero piacer di far pi etate . 


Sftt^Oy cb*io veggio in nobil tela efpréfo 
Da te ^ faggio Pittar » gentil fembiante i 
. ^mnti veranno , e quanti furo innante 
Vìnce in bellezza , egual fole a fe jleffo . 
Deh qual fi feopre in lui bel raggio imprefo 
Del divino fplendor l sì rare y e tante 
Doti non fia * che rimirar fi vante 
Occhio mortai y fenza refiarne opprejfo • 
EtUy che fpeffo i fortunati [guardi 
Bear potefli a ritrar lei rivolto y 
Come aliar non ardefii y ed or non ardi s 
Se per tua mano in breve tela accolto 
Avventa ad ogni fieno e fiamme , e dardi 
Tutto fipìendorì , e tutto lampi il volto ? 
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Mira , Glori , quei fior > che intorno al colle i 
Smaltan dì bei color la ^erde erbetta , 

B quei , che prejfo al tuo bel piede , e molle 
Di produr più leggiadri il fuol s’affretta . 

Pian vaghi a te > che il crudo del non volle 
Mirajfi tua beltà > che ogn’alma alletta , 

B 7 divin volto , ove il fuo trono efiolle 
Amore > e ì cuori incauti ài varco afpetta • 

Ma vaghi a me non fino , allor ch’io guardo 
I lumi ardenti y e le fimbfinze belle » 

Da cui mi giunfi al cor la fiamma , ond’ ardo . 
Che i fior non filo in paragon di quelle j 
tjMa vii mi fimba quanto s’offre al guardo » 

B àppo lor non an luce in del le ftelle • 


Jogià non t'offro Indiche gemrne , ed oro > 

Che ricca forte il Cielo a me non diede : 

Ma t’offro eterno amore > eterna fede > 

B di carmi immortali ampio teforo . 

Sltf^i fimpre vivranno y e tu per loro » 
cJintia , n’andrai di chiara fama erede i 
E dì qiella beltà > che in te rifiede , 

Il grido ttdrajfi ognor dall’Indo al Moro . ’ 

Alp ar di quello della bella Argiva , 

È di mi II’ altre più famofe , e mille 
Pia 9 che ’l tuo nome eternamente viva . 

Mè già bramo da te > che a mie faville 

Arda il tuo cor ; ma fol y che acerba y e fobica 
Non mi celi il fulgor di tue pupille . 

Poi- 
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Poiché deflar pìetade in •voi non p$ffò » < 

Cintia y col pianto y anzi pià cruda y e forti y 
Come fcoglìo dall’ onde invan percojfo > 

Trulla vi muo'oe la crudel mia forte 
JVèil cor da gì ufo fdegno ornai rifcojfo 
Franger può le fue dure afpre ritorte y 
Ben m’oda il Cielo , e al dolor mio commoffo » 
Spinga la fral mia vita in braccio a morte . 

Ma fia y ch’io mora in quefia etade acerba ? I 
E dalle (ielle a’ danni miei rivolte 
E’ quefio il fin , che all’ amor mio fi ferba ? 

Ahi pur fi mora : e con fua gioia afcolte 
Cintia il gradito annunzio ; indi fuperba 
Calchi col duro piè l’ofid infepolte . 


P er far » ch’io torni al duro laccio antico \ 
V % rammentando alla mia mente <yÌmore v ■ 

Il portamento altero , ed il pudico 
S embìante dì colei > che m’arfe il core . 

Jo y che a prova ben fio del mio nemico 
L’ufate frodi y ed il natìo rigore » 

Difendo il cor ; nè » perch’ei fembrì amico * 

In me può ravvivar lo fpento ardore • 

Ma s’ei rinforza altre maggiori ojfefe > 

Temo y che vinca y e fcbermo ahi troppo frale 
Sìan contro al fuo valor le mie difefe • * 

Che Jpeffo contro lui forza mortale 
Non bafia , e nell’ interne afpre contefe 
Sovente il fsnfo alla ragion prevale * 
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Veb perche gU occhi miei la vìa ti aprirò » 
Tiranno Amor , quando fcendefti al petto > 
S'efJ'er per me dovea sì dolce affetto 
Cagton d'ognì mio daol » d'ogni martiro ? 

B-egnan teco del cor nel breve giro 
La fredda gelofia , P empio fofpetto > 

. E in mezzo a tanti mìei nemici afpetto 
Sol morte , e ìnvan la libertà fofpiro ; 

Efei lacci difeiorro > o tento il dardo 

Sveller > mi mofìra Amor l'almo , e divino 
Volto di Lilla y e i fuoi bei lumi , ond' ardo > 

A tal beirade y a tanta luce inchino 
A terra umile y e lagrimofo il guardo » 

E /offro in pace il mio crudel deftìno • 


S'avvien talor y che augel fugga dal vifcbio , 

O pur da' lacci > onde fu prefo > egli efca ; 

Più non p volge alt ingannevol' efca , 

PJè piò del Cacciator /ferma alpfcblo . 

A me s'avvien * che di fuggir riefca 
D' Amor le frodi , a ritentar m'arrifcbio 
Jl già corfo periglio y e pur m'invifcbio ; 

^^ap y che /are in libertà m'increfca • 

Pdon ben difciolto dal primiero impaccio > 

Di quanto già fofferfe » il cuor p /corda » ) 

E corre incauto ad un più forte laccio • 

' Scorgo del /angue mio vermìglia , e lorda ^ >■ 

L'empia catena y e pur vi /endo il braccio ; 

Che re/a l'alma alla ragione è /orda . 
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Già da, gran tempo con acerbo ftrale 
■ Ferimmiy e' Ifenm'accej^e il crudo Amare i 

Pur la piaga non moflro alta immortale , / 

E per chiuder le fiamme il cor fi more • 

S e qualche mio fofpir dìfpiega l’ale % 

O manca a mezzo il <voh » o torna al core» 

Sol mi tradifce un rio pallor , che fiale 
Infimo al mito a pale far l'ardore . 

Ma di me fiamme » e d'ogni mio martiro 
S'ei reca i fiegni in fiulle guance fimorte > 

Nonficopre almen da quai begli occhi uficiro . 

^Imndo ì miei giorni chiuderà la fiortCy 
iofiol dirò fiali’ ultimo refipiro 
) Di quella il nome y che mi traggo a morte 


Già gran Madre d’imperi y ora fien giace 
Donna Reale abbandonata y e fiala; 

Gloria non piìt y fiolo ricerca pace i 
8 pace ancora il fiuo defiin le invola . 

Marte con fianguinofia accefia fiaee 
' A lei d’intorno fi raggira y e vola » 

Piangendo fioff 're ella ì fiuoi danni » e tace » 
Rimirando , fie alcun pur la con fola . 

Annibaie , dal marmo > in cui rifirette L 
y Son tue membra > alza il capo % e alci rivolto 
Lieto rimira alfin le tue vendette . 

Ma y benché fiuo nemico > un nembo accolto 
Scorgendo in lei di tante empie fiaettey 
Spero vederti lagrimojò il volto . \ . * 

i 
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Empio tiranno Amore * io dijji un giorno » 
in'van fei contro me di Jlrali carco : 

Gira pur la tua face all'alma intorno , 

Che vedrai cbìufo alle tue fiamme il varco « 
fiJon fa l'incauto cor pi U mai ritorno 
A quei barbari lacci » ond'ora è [carco ; 
Colmo pur di dìfpetto > e pien di /corno 
Citta la rea fartetra , e [pezza l'arco . ^ 
■Rivolto a me difs'ei : nel cor tu ferbi 
Orgoglio coit fier » perchè non [enti 
Pià vivo il duol de' primi firalì acerbi , 

Ma [e mirar vuoi , come l'arco avventi 
Nuove [aette , i lumi tuoìfuperbi 
Volgi di Ni ce alle pupille ardentì\% 


Già fette volte in del la bionda Aurora 
Di fiori un nembo , e di rugiade fparfe 
Dal dì j ch'io vidi ufcir dagli occhi fuor a 
*Di Lilla incendio tal , ch'il petto m'arje . 
Ter mio crudo deflin pietofa allora j 

Non men che bella , o che gentil m'apparfe ; 
Ma poiché il volto Amor mi difcolera , 

Son de' fuoi [guardi a me [ue luci fcarfe . 

Deh perche tale ancor non fu > quand'ebbe 
La vittoria del cor i che l'alma forfè 
Ceduto a lei non coti tofio avrebbe » 

Ora tanto veleno al fen mi corfe > 

P l'incendio fatai già tanto crebbe j 
Che le fibre del cor tutte ha trajcorfe • 
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Tr a Vomir e della notte i mìei penperì 

Rappr^ fentano al cor pià tetre larve i 
Scarnata il volto > e con acerbi y e fieri 
Sguardi la Morte a me pià volte apparve } 
Giorni non ho y fe nou funefiì , e neri 
Da ^uel di y che dal mondo Eurilla Jparve • ^ 
^Mndo afcefe del Cielo a i bei fentieri y ■ 
Ogni beltà con lei fuggir mi parve • 
^ualforfennato in quefie parti , e in quelle % 
Ove talor la vidi ,• ardente , anelo 
Corro a cercar le fue fembianze belle . 
Chieggo alla terra il bel mortai Juo velo > 
Ricerco ìfuoì bei lumi infra le felle , 

E che l'alma mi renda , io chieggo al Cielo • 


Saggio Pittor , fe d* eternar fei vago ^ 

Il nome tuo con ìmmortal lavoro y 

Di lei i che qual mie fiJume , in terra adoro , 

tingi la bella y e fovrumana immavo . 

Torto in anella ilfottil crine , e vagty 
E lucente fia pià , che gemme » ed oro : 
Candido , - e morbi detto il bel teforo 
tingi del fieno > on^ ogni [guardo è pago t 
Altero il portamento , fipir't ardore 
E^fdtoy che mirar' occhi non [uoley 

Senza che perda la fiua pace licore . ' ' 

Ma fian chiuje le luci al Mondo Jole ; 

Che ntrar non potrai tanto fplendore , 

Se a te non prefia i pià bel raggi il Sole , 
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Da gli antri loro a lacerarti il petto , . , . . 

filli crudel , vengan d' Averno i Mojlri ; . , 
JJ empia Megera , e là /piotata Aletto 
Mei /angue tuo gli angui del crin s’inojìri . 
Contro di te col piu temuto a/petto 

Venga la Morte da’ tartarei chiojìrì : . 
Eternamente il mio tradito affetto 
In femhianze di Furia a te fi mojlri 
§>ueila pace » o crudel * che a me toglie/li , 
*^Giujfo ti niegbi il del : /empre il tuo core 
Frema agitato da pen/ter /unejli • 
ta pena tua > l’eterno tuo dolore 
Per memorando e/empio al Mondo refii 
Di chi tradi/ce un’innocente Amore » . 


Tacete ì o venti t etUy che volgi Fonde , 
Strepito/o ru/cel > di /affo'in fajjo^ > 

Arre/la il cor/o » o muovi lento ilpaffo ; 

Che dorme la mia ninfa in queftej'ponde . 

Slla ripo/a , e delle mie profonde 

Acerbe piaghe il duot non /ente > ahi laj/o . ^ 
E i’io mi lagno in /uon lugubre > e baffo > 

Eco /ola dagli antri a me ri/ponde • 

Di tormentarmi il core ahi nove forme 
Sogna forfè l'ingrata , o d’altro Amante 
A tato y ahimè > fi crede y or ch’ella dorme • 
Ohy s’ egli è ver y d’alto fragor fonante 
Il rìojen corra a’ defir miei couforme > 

E /cuoia ìmpetuo/o Euro le piante * 

. Di 
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quefli *oaghì fior tra cento » e cento 
Scelti pur’ ora a quèfto colle intorno ^ 

Rendi i 0 Ninfa gentile > il crine adorno » 

Il crini ch’era incòmpofloi e fparfo al vento» 
Ben parte io ti darei di quefio armento ; 

Malo Cuoi numerar di corno in corno 
Il Padre mio fui tramontar del giorno ; 

E fai ben quanto l’ire fue pavento . 

Perchè l'altr’ier ih preffu a quelle fratte 
Varcando il rio , mi fi affogò nell' acque 
Vn fuo Torello t ognor mifgrida , e batte • 

P ur’io ti ferbo un’Agnellin » che nacque j 

Già fon due giorni bianco è più > che il lattei 

Altro lajciarmi al crudo del non piacque » . 


Gonfio torrente i di paìuflri canne 
Cinto le chiome , arrefia il corfo all’onda : 
Arrejìa il corfo '» ond’io ti varchi , o vanne. 
Più lento : -Ègle m'afpetta aU’ altra fponda . 

E benché nato in rozze ertne capanne 
Parò I che alle tue laudi eco ri fponda ;• 

' Onde tinto d'invidia il Tebro andranne 
'Il Mincio j e Sorga , e quel » ch’Etruria inonda 
*Dehfe giammai per vaga Ninfa ardefti , 

Ch ardono ancor nel freddo lette i fiumi « 

Non fian tuoi putti alle mie fiamme infejìi » 

Ma tu non m’odi t e tecofelve , e dumi 
Porti fuggendo . Ah fe per me non refti , 
Refia almeno a mirar d’Egle i bei lumi » 

T z Del 
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Del vago Adon > per gelofia dì Marte > 
Spento Vener pìangea llnfaufto Amore ; 
Ma non porgean conforto al fuo dolore 
. Tante lagrime , e tante indarno [parte . 
^mndo ella vide il fuo gentil Faftore 
Scolto per te , Parodi , e s) dall'arte 
pinta il volto divin » che in ogni parte 
Più vago era di quel > che avea nel core , 
prenando allora il pianto fuo > rifolfe 
Dar vita al freddo [affo , e Vimmortale 
Fuoco dal del per animarlo tolfe . 

Già gnnfondea nel fen fpirto. vitale 
; la mano arreftò , ch'ella non volfe 
Pa bell'opra immortai render mortale . 


^hteflae colei ì che abbandonata ì e mefla 
Sull'erma piagge deW alpejke Najfo ^ 
piacque a Leneo » che nuovo Amante al lajfo. 
Spirto di lei fedo la ria tempera . • 

Ma s'è pur dejfa , come immobil rejìa 2 
Come non volge i rai » nè muove il puffo ì 
E non parla , e no» /pira ? Ah , eh' è di [affo } 
E tua gran d'opra » o,^an Parodi j, e quejla . 

Da qual parte del del l'alma, e ferena 

Pronte togUefti , e tai bellezze , e tante. 
Onde cofa mortai rajfembra appena ì 
Oh fe tal d'Arianna era il fembiante , 

Già non avrebbe in full’ ignuda arena 
Pianto la fuga dell’inarato Amante t 

Per 
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Per nero fiume > che fulfurea ronda 
Volge tra^ fajji , fovraf ragli barca » 

Ove è nocchiero Amor , piangendo varca 
Catenato il mìo fpirto aWaltra Jponda . 

Ahi qual Terra nìafpetta atra ìnfoconda , 

D'ogni vaghezza > e d' ogni pregio fcarca ! 

Ivi l’aria d’orrore ingombra > e carca , 

Ivi fol crudo affanno , e pianto abbonda • 

Già venni all’empia riva » Ecco s’attiene ‘ 
V ancora al fondo : lofcendo , e già d’ Averne 
Premo col piè le difperate arene ' 
fJAlafugge il tetro fogno \ • e più non feérno' '> 
Fiume , -barca , mocchier , ’ lido , e catene x . 
Pur fono ancor nell' amorofo Inferno 

Toro avvezzo a mthvér guerra al vento 
Gol cornò,- ida feavar col piè la terra, 

O tempo , il cui braccio poffente sferra 
Cento da t cor tenaci cure, e vento, 

Sovra fiorito imitare a te fia fpento : ' ' 

Se il mio tiranno Amor ^er te fi atterra x * ^ 
Se il tuo poter la mia prtgion dìjferra , 

Ond’ abbia fine il mio ìungp tormento» ' 

Ma fe di Nice il duro cor fia molle 
O gran Ciprigna , e fe la ria fuperha 
Donna vorrà ciò , che giammai non volle t 
Tutta la mandra , che pajeendo l'erba - 
Ingombra intorno intorno il prato e’I colle é 
Al tuo Nume da me tutta fi ferba » 

T 3 ^ inni 
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I Nfit * della mìa mente 
Sacra prole immortale » 

Onde ì nomi de' Regi a morte involò t 
Or non già pigre , e lente 
Movete intorno l'ale , 

Ma pronti , oltre le nubi alzate il volo J 

E fin là Jovra l'etra 

S'oda ìljuon di mia cetra ^ . 

Mon avrà Giove a /degno , . 

Che dell'Eroe di Giano 

Si ragioni per me nel del .tra' Numi • 

Ben dì tal forte è degno > 

Chi dal volgo lontano « 

Sparge sì chiarì dì fua gloria i lumi : 

E correr franco fuole ■ ■ 

Per l' ampie vìe del Sole . 

Per lui , che altero fede 
Nel tuo. Soglio ■» fuperha 
Vanne pur , dì Liguìra alta Reina : 

Eì fa ficura fede > 

Che ancor vivo fi /erba 

In te il vigor della vìrth Latina ■ 

F che ben'efier puoi 
Chiara Madre d'Sroi , - 

Tal fempre fùfiì * e'I Mondo % 

Ovunque il Sol fa giorno > 

De' tuoi figli ammirò l'eccelfe prove 
Dìealo il mar profondo > 

Che del termine a fcorno 
^Iz^toìn Colpe dal figliuol di Giirveì 
Cercar pìh Mondi vide 
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lituo novello Alcide 
Dìcal Sfanne ancora ’ 

Che la vermiglia Croce 
Lieta adoro full’ abbattute murai 

E la timi d’ Aurora i 

Che full’ efìrema foce ^ . y . . 

Dell’Indo appena fu da te ficuta » 

^Imndo fu il fuol cofpèrfo • • . « . 

Di fangue Arabo i e Perfo • 

E mille altre tue glorie ... ' ^ 

Potrebbe il Tracio Impero ' ' 

Narrarne , e Cipro e Lesbo * e Mitilene» 
Aliar cbh alle ^littori e' 

Del tuo popol guerriero . 

Nacque le palme fulle Greche arene » 

E tÒttamana Lana \ ■ ^ ' 

Tremò di tua fortuna • ^ 

In così degne imprefe ' > 
guanto far grandi , - e chiari < 

Gli Avi di lui i che onore è del mio canto \ 
L’Aquila ktrdijìefi - - , 

Per terre ignote i'-e mari 
Il volo» ejlrepitar di fuo bel vanto ^ , 
Sovra gii eterei campi'- '' •. . . > 

S’udì tra tuoni , e lampi * ' ' 

Ma perchè mi ramentì » ' ' ' 

Benché sì altera » e ^ande » 

Di tanti Eroi la gloria , amica Euterpe ? 

Non fon forfè pia addenti 

I tanti raii che fpande 

^^ejli ) per cui nel cuor vivo mi ferpe 

V T 4 Arder 
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'Ardot à* alto dejlo t : 

Perche 7 tolga all'obblio ? 

Bì dì •uìrtute efempio • 

Siede fuiraureo Trono > 

B di fe fa Liguria appìen felice 
Fugge tremando l'empio > 
fcoffo da tuono i 

Vólto rigor della fua deftra ultrict t 
Ed a' fuoi piè la frode 
Di fdegno invan fi rode * 

Genova invitta > è quefia 
Ben tua lode maggiore ». 

Ch e la fama , e l'onor deW effer bella * 
Certo te vede , e arrefta 
Il piè per gran fiupore 
Il Paffaggiero » e te fuperba appella i 
Ma quanto pià t'ammira » 

Se tal tua gloria ei mira ! 

Non perchè moli y ed archi, 
ErgeffeRomay e interi 
Sin dall'Egitto tragittaffe i monti t • 
Ma perchè onufii » e carchi . . 

Di fpoglie i fuoi Guerrieri, . , 

Corl'er del Tigri a incatenar le fonti J 
E perche faggio y e giu fio 
Ebbe Numa , ed Augttfio ; 

Però mai fempre illufiri 
Sarangli almi tuoi pregi y 
• Ond' ebbe il Mondo così degni efempj » 

Gìaccion preda de’ lufiri 
L'alte pompe de' Regi 
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piramidi * Colojp » ed Archi > t Tempj i 
Sol gran Virtù fuoi *vànni 
Alzar può Jovra gli annf* 


ÈOStASlO OEtÒ; 

D Allo flato tranquillò i ove io vivea « 

Per man mi guida nel fuo Regno Amore J 
Mira y mi dice poi y l'Ideo Paflore' 

Porgete il pomo alla più bella ‘Dea i 
Mira com'ella pe 7 jànciullo ardea , 

Cb’uccìfe dal Rivai converfe in fiore t 
Mira colui , che per infimo ardore 
kA pii, d' un lauro il fuo deflin pianger *. 

€ si col grande efempio la fortezza 
Affale del mio.cuor l' empio tiranno 
ly interna armato amabile dolcezza t 
Ch'ei cede a poco a poco al dolce inganno ; 

Pfe da tunge il mira > ardito [prezza 
li grave afpetto del futuro affanno * 


Dot- 
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Dolce m* alletta i e mi lufiagà Antorè ì 
Che vuol delibarti ^ue far prova meco * ’ 

E quejìo , dice > e 7 memorando fpeco i 

Per la ventura dell'Ideo Paftore i 
E quello è 7 mar , donde 7 promejfo onore ! 

Della S^ofa ìnfedel traendo [eco 
Al patrio fuol i tornò dal lido Greco > I 

Egli fu fcorta il fuo felice ardore . ' 

Così m'accende il feno y e dietro al nuovo 
Dejtr sì cieca va d'affètti ardenti 
Turba dal fortunato efempio indutta ; j 

Che nullo al gran torrente argine io trovo ; 1 

Pdòfa y che poco fperi , e affai paventi » 

Troiai che fumar veggio arfa i e di frutta* 

■ • « 

4 . A • V • • 

Poiché fon pago'à* quel dolce male'y 

Che mortai piaga nel mio core aperfe > - • - - - 
§l^nd'eife Jleffo follemente pffèrfe 
Al colpo ignoto d'amoTofo frale , 

Amor , che vede quanto in me prevale 
All' altre brame in umil fanno ìmmerfe 
V immagini del ver poiché ha di l'peffh i 
La catena. mi fciogUe a fpra , te fatale ; • \ 

E poi mi guata , * e poi ridendo infulta 

A mia follia : fuggi ; cb^il laccio è fcìolto % ■ ^ 

%Aìi dice'y e intanto di fue palme efulta 
Sì poco ei teme ; e pur fa qual s'occulta 
Virtude in me 1 che i'io foffi men folto -■ ~ 

Non giacerebbe in tanto mal fepuìia • 

Dap- 
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Dappotcb* Amoite hjìdìofo un.^ago 

Gentil jembìante alla mìa *vijia ojferfe t 
Che per gli occhi entro al cor la vìa s*aperfe s 
E vi dipìnje la leggiadra immago ì 
Dietro al piacer * di cui più non ni* appago > 

Ove hi mente naufraga s’ìmmer/e » 

Io me flejfo obblìai , finche coperfe 
Ragione *vn velo , onde fui fazio , o pago . 

Ora levo il defir lìbero in alto 

Per lo fentiero , ond*io mi defviai , 

E volgo intorno fenza tema il ciglio'» 

Ma non mi fiordo del primiero affalto > 

A cui fi non cedetti > . io vacillai 
Alfiere afpetto del vicìn perìglio *' 

Polle , mi di (fi Amor > tui gra^e incarco 
Sembra Jer^ir chi dolce è nell'impero » 

E dolce or'è benigno , ed or fivero > 

E dolce ha in ufi la faretra , e l'arco ; 

Che dìgravofe cure onttflo > e carco '■ 

Porta 'I cor grave ì e torbido il penfierot 
Nè torce il piè dal rìgido fentiero ' 

Pria , che s'incontrt in chi Pattende al varco • 
Sì m'alletta y e minaccia; e una dolcezza 
Mi feorre tofio'per le calde vene t 
Che la mia firugge antica rigidezza . 

Foì ftìll'ìmmagin del futuro bene 

yeggìo fiolpita incognita amarezza , ' 

Che forfè è timor mijlo allafpene . 
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il buon Guerrìet y vendicar la mòrte 
'De' cari amici prejfo a Tebe uccife 
V orrìbile Jerpente > e a lui recìfe 
Il vaflo capo , in un pìetofo > e forte ; 

1 denti alla futura ignota forte 
^arfe dell’angue y cb’in vendetta ancife % 
É fquadre nafcer vide in frane guife 
Tra fe nemiche > e nate appena , e morte - ■ 
Così da’ femi d’m amor y ch’ejlinfe 
Ragione in me > d’alti penfierì amica 
Turba poi nacque , ch’ai mìo cor fi fhrìnfe , 
tSMa dal vario defir fatta nemica , 

Cadde fui campo » ond’io non fo chi vìnfe > 
Se la ragione y ofe la fiamma antica ^ 


^lud defir folle y che ne* più Verd’ànni 
^T)al vecchio retto calle mi defvìa , 

Sì Infinga il mìo cor , traggo la mìa 

Mente » ch’amar mi sforza anche i mìei danni * 

Ma fe m’addita quei fallaci inganni 
Penfier y che faggìamente in me fi cria > 

M’avveggìo allor della perduta via » 

L’ orme feguendo de* mìei dolci affanni • • 

E poiché nel cammìn prìmìeto il piede > 

FrettoloJÒ ritorna y e l’occhio ardito 
Si volge a i lacci y che difctoki vede $ 

M’arrefto in un fra fiupido y e fmarrito i 
Come NoCchier , che fulvo al porto riedé t • 

E 7 mar poi guata , e quafi abborre il lite » J 

II 
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licori che tanta contraJìòVmpero 
Dì fc medefino al barbare Tiranno % 

Or daWìnfidie vìnto » e dall* inganna 
China fotta del giogo il collo altero . 

E tal Ji Jbffre il rio fervaggio , e fero 9 
Che fonnapcbiofo mira il proprio danno 3 
Sì dalla mole del novello affanna 
Oppreffo giace il fuo valor primiero • 

'Ab /vegliar potefs'io quella fortezza > 

Ch'entro a lui dorme » e al pigro fanno opporre 
Lo fpecchìo dell'antica rigidezza l 
Il fuo letargo lo vedrei deporre > 

E vergognarfe della fua fciocchezza : 
d^aciò, cb'i'voti nonpoffoi od ei l' abborre • 


t non credeva quel Fancìul sì crudo > 

In cui non vidi mai lo /guardo acerbo > 
iVè così fero quel Garzun fuperho , 

Cb' i anzi cb' armato y èqua/ inerme t e nrtdo- 
J^e n'avveggio or , che rotto è 7 forte feudo » 

Di cui per pena la memoria fe^o. 5 
Eaccrefcox non cb' in parte difacerbo 
Con effd il grave duci > ch'entro racchiudo ^ 
f>Jè mi querelo degli orditi inganni > 

Oud'bo nel fon no la vìrtàfepulta , 

Ed afpra rimembranza è 'Iprifco usbergo , 
Duoimi bensì » che fui fiorir degli anni 
Odo la penitenza , che m'ìnfulta » 

E bench'io fugga , già mi sferza il tergo . 


Mo- 
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’Moftramì armato di farina H fianco 
§h^l fuperho nemico , onà'l , cVto terno i » 
E nel mirarlo impaludi fco , e tremo > 

E fammi fi vermiglio il color bianco ; ' 

Perche Jòvviemmi quando ardito ■» e franco > 
J^on già come or , che quafi avvìnto gemo i 
Rider foìeva'di quel colpo eflremo , 

Ch'efce daW arco di ferir non fianco . 

Ed oh , veggendo , ch'è la tema eguale 
Al gran perìglio , meco fieffo efclamo » 
Dove è > mio cor > .la tua prima virtute ? 
Ejfo non s'alza , e tien dimeffe l’ali ; 

t'd io > com'ahrì , non fon prefo all'amo 
E pur m'è forza difperar /alme ^ 


Poiché Febo a Titoli cori mille > e mille 
Dardi paltò le dure fquame aurate , 

Derife Amor ; poi pian fe alle fpietate ' 
Armi d’ Amore , ed arte alle faville • 

Io , che V fo , benché ancora alle fcintille 
Di lui non arda la mia verde etate ; 

Pur temo a rimembrar la libertate » 

Ch'ad Ercol tolte , ed al feroce Achille . 

E ben farei del mio temer contento , 

S'ei mi guata ffe , fenza averne cura > 

E foffe pago fol del mio fpavento . 

Ma 7 crudo , ahi laffo , fuo valor mifura 
Dal piacer di ferir , nò l'ardimento , 

E’ feudo a i colpi fuoi > nò la paura . 

La 
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ha fpeme > cbe precede infida /corta 
Al folto Jìttol de’ mìei folli defìri , 

B involto fra le lagrime » e i fofpiri > 
Ond’ei fi pajce , il cor feco ne porta ; 
L’immagìn cela /colorita > e /novità ' 

Del futuro piacer ne^fuoì martiri ; 

B d'atro velo , perche 7 ver non miri , 
Vecchio a lui copre , e cieco lo trafporta . 
Tardi e' s’accorge dell’infano errore ^ 

Che la vergogna gli dipìnge in volto % 

E inutilmente del fuo mal s’attrifia , 

Ma in tal trìflezza da guida migliore 
Scorto non è , non dal fuo laccio /ciotto > 
Nè piit l’antica libertà rac^uijia • 


Prefiamt Vale i %^mor eh* inutilmente 
Arman gli omeri tuoi > nè d’ altro carco > 
Vanne , Signor magnanimo , e pojfente » 
Che dì faretra vincitrice » e d'arco . 

E mira poi , quanto fuggendo io varco 
\ Tratto di mare ignoto a nofira gente ; 

^ O d’ ogni altro penfier lìbero , e /carco 
M’imbofco a vita dolce > ed innocente • 

Nè falle /piagge ìnofpìte fenz’ale 
Sì correrai , che Vafpro tuo rigore 
Sìa nel feguìrmì alla mia fuga eguale . 

'Ma tu ridi ; e me’ l dice il mìo timore ; 

E mi dice » che ìnvan fuggo tuo firale ; 

E che ’l mare * ed i bofchl ardon d’ Amore . ‘ 

.V/- 
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Signor ì voi nella trìma aceròa etató . 

Di virìl fenno alteramente adorno 
Già Jìete giunto allo /puntar del giorno 
Dove altri giunge aìjtn di fue giornate ^ 
ta nobiltà di Jiirpey e l'onorate 
Alte memorie > che dal fauflo corno 
Vfcìr di forte > a voi fan leggio intorno ■ 
Minor delle virtù > di cui v'ornate . 

Ben veggio » come il prifìlno fplendore 
Rejìituite 'y eia virtude avita 
In voi s’avviva > e per obblio non langue ? 
E veggio , che il magnanima valore 

Degli Avi illuftri i come fpron y v’invita y 
Non men che corra, perle “vene il /angue ^ . 


'Amore > a tue lujtngbe il cor non fido , 

Nè co’ tnoi vezzi mi nafcondi il vero } 

Ch’ai mefio loco portami il penfiero , • . . 
Ove arfe un. di l’innamorata Dido ; 

E intanto il fuggitivo ofpìte infido 
Del talamo campagna » e dell’impero y 
Ecco io veggio y che addita al fuo nocchiere, ' 
L’accefa rogo fui deferto lido . 

Nè la vergogna » che la faccia rea- 
Ti ptnge y in parte la tua colpa toglie , 

Per cui ne vai men baldanzofo in vìfia ; 

E invan mi mojlri > che l’ingrato Enea 
Pofcìa dal del la defiinata moglie > 

£7 nuovo Regno gUriofo acqui fiu , . . 
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^^Jio mìo cor , qual Pellegrìn > che in vìa 
J\on conofcìuta , tardo il pajjo muove y 
E al buio giunge dubbìofo , dove 
Il cammìn prende » che fuggir devria ; 

X^el gran viaggio y che compir dejìa , 

Alla meta anelando , e non altrove y 
Due flrade incontra fconojcìute y e nuove • - 
E per la tortuofa Jt defvìa » 

Innanzi tojìo fammìjì il piacere 

Colla vana Jperanza y e il laccio tende 
Difue lufinghe al lìbero volere . 

Vn* inter no rimorfo mi riprende ; 

Male fue norme » benché fogge » e vere 
Vajfafcìnato orecchio non comprende . 


Sperai , che Amore per miglior fentìere 
Trarmi dovejfe dietro l'orme fue > 

^l^ndo diceami y vieni y edambìdue 
Inpeme il buono cercheremo > e il vero • 

Ed or fra 7 vulgo del fuo vafo impero 
Trovami giunto y ov’ e' duce mi fue y 
Lunge affai daWobbietto delle due 
Ali dell'alma y ch'anelando io chero . 
tSAdale è 7 dolerp della rotta fede 

Con lui y che dove le vejligie imprejfe » 
Luftngando mi fcorfe il dubbio piede > 
Meglio è dolerfy che tal via s’elefTe 
Mio core y ed anco ad un fanciullo crede 
Di premjfcarfe , e largo di promejfe . 

V Co- 
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Come è il laccio > oni'Amor timmi legato 9 
Tenacemente in mille guije avvolto , • 
iVb» era il nodo in Gordio , che dìfciolto 
S coffe nell’ A/ìa della Grecia il fato • 
già mi luftng'io di cangiar fiato t ^ 
E per arte fuggir libero , efciolto ; 

J\è che torni a mio prà dall’ orror folto 
Di morte il Re di Macedonia armato* 

E fe per tanto efempio » che n’ appone 
Aita un ferro t ioPpero* e in un defio 9 
§l^fio forfè farà falce di mone > 
tAllor » ch’il fil troncando al viver mìo 
Aprirà le funefie ofcure porte > 

Agli occhi miei di fempiterno ohblio * 


Giovane Donna fiotto verde ammanto 
Repente innanzi agli occhi miei s’offèrfe 9 
E del dolor le nubi atre difiperfie 
Da quei guatando » e raficiugonne il pianto * 
X^è dall’ ora y che’ l guardo one fio y efanto 
Ella placidamente in me converfie > 

Il core ufo a penar > penefofferfie ; 

O s’io ben penfio non fioffierfie tanto * 

XJbngià y che poficia men ^l Cielo irato 
Piovefife J'ovra l’altra una ficiagura > 

O venìffie di me pìetade al fato ; 

Ma perche ’l duolo > e la J'pinofa cura % 

Dopo ìlprar di quell’occhio beato > 

Parve forma cangìajfiero 9 e natura* 

Io 
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Io ben non fo dì chi debba dolerme » 

Allorché qaafi da letargo fcìolto 
V ?ggomi i lacci intorno , ond'è , cVin^oìto 
colle forze inferme . 

Ma mi dice entro al cor l'interno *verme 
Del mio rimorfo > che mi fale al oolto > 

Che per follia fon da catene avvolto 
Di quel nemico , eh' V /prezzava inerme . 

P ercìò fajft più grave il mio dolile ; 

Che più duole effer vinto al buon Guerriero 
P er fallo fuo , che per altrui valore . 

Mè a ben' oprar fveglìa l' ardir primiero ^ • 
Immerjo nella doglia , e nel timore 
• La-rimembranza del perduto impero . ♦ 

f 

Che giova ame y che dietro al carro altero > 
Ove afftjo ten vai , fuperbo Amore , 

Mi additi quei , che fui Troiano impero 
F eron vendetta > e il lor duce maggiore > 

E quel grande , al cui immenfo alto valore 
Fu breve fpazìo il gemino emisfero . 

E l'altro y che in Farfuglia vincitore 
Tofto iìfren pofe al Nilo , ed all'lbero ? 

Mo credo ben > ch'alia dolente vifia 
Il mio core infelice confolarfe 
*Debba d'ejfer dal tuo dardo trafitto : 

Ma non già , fe rimorfo lo contrìfia > 

Col malo efempio altrui dovrà feufarfe j 
Ffar degno di lode' il fuo delitto . ' 

V 3 DoU 
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Dolcffftma quiete t thblio foa^e 
Della mia tormentofa amabìl cUYa > 

Tu ì che 7 dolor mi togli , e la paura % 

Tu , che jhr ai del goder mìo la chiave > 

IS occorri all’ alma » che fiducie » e pavé . 
iVtf/ dubbiofii penfter di fua ventura : 

Guidala in calma ; fe pur v’è ficura 
Calma per quefla combattuta nave » 

"E s’u fcìran dalle Cimmerie grotte 
A perturbarmi P affannata mente 
Orridi mofiri » e J’paventofe larve > 

Almen godrò , quanao la fofca notte 
Cederà ’l campo al nuovo dì lucente 9 
Che non fu vero affanno > e filmi parve . 

t 

Volgemi fpeffo Amor benigno il guardo 1 
Indi più fiero le faette avventa > 

Come colui > che 7 te fi arco rallenta > 

Acciò poi n’efca più veloce il dardo . 

Crede il mio cor y che per pietate ei tardo 
Sia nel ferirmi , e ch’abbia Pira fpenta ; 
Ma fenza fpeme ogni martir paventa » 

Allear che vede il fua penfier bugiardo « 

E quanto lìce a f addito fi duole > 

Che 7 fuo Signor l’ offenda » e lo deluda 
In quella guifa , eh’ un Tiranno fuole • 

Che ben chi ’l ferro occultamente fnuda 9 
Offende Afirea , che vibra in faccia al Solo 
Ve' rei fui capo ognor la fpada ignuda . 

Mìl- 
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Mille timori dal medefmo fonie 

Nafcere io •veggio > e dilatar]/ in guifa > 
Cbe correr fuole in più rufcei divifa 
L’onda > cbe fola nafce appiè del monte ; 
E coll’ale non piìt celeri » e pronte 
Starjì la brama amilemente afftfa 
Appreffo alla meflizia , e alla derifa 
Speme > per pria cotanto altera in fronte ^ 
Il reo di tanti affanni > Amor % tufei» 

E ’l fabbro injìdiofo > cb’ allettavi 
Coll’efca del piacere > i fenfi miei : 

E’I fono ancb’io ; cbe quando mi legavi 
Godea : ma peno io fola ; ambo jiam rei » 
E tu ridendo il mio fupplicio aggravi . 


r 


Anguicrinita furia > cbe ’l •veleno ' 

Da i lividi occhi i e dalla bocca fpiri t 
E quanto in altri quel veleno injpiri > 
Tanto n’ ai fempre pi à fecondo ìlfeno ; 

E uria ì che s’è il mio cor lieto i e fereno 
T affliggi ) e teco per dolor t’adiri ; 
Furia , che ridi folo a i miei fofpiri : 
Mcrquanto è ’l rifa tuo di rabbia pieno ? 
Teff/ quante fai pure infami tele > 

Fingi mille menzogne , e non udrai 
Il primo fuono delle mie querele • 
t^Ma quand’io giungerò dove bramai « 
Riderommi di te > F/iria crudele ; 

Tu piangendo , le man ti morderai * 


Dol- 
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Dolce penper , ch’ali’ agitata mente 
L’unico porgi , e placido conforto > 

E temprando il dolor foavemente 
Vicin m’additi il dejiato porto ; 

Tua mercè leve fajji la dolente 

Immenfa /orna t che nel feno io porto ; 

E per l’ immago > che mi fai prejente > 
Dalla tempera non rimango afforto ^ 
Anzi sì pago fon del mio dolore > 

Che fé ’l nodo crudel , moffo a piotate » 
Di tante pene un dì mi fcioglie Amore » 
Forfè fenza di te t eh’ a me beate 

Fai l’afpre cure > e ’l credulo timore s 
In odio avrò la cara liberiate • 


Io prima vidi all’itmido elemento 
Fendere il fen la dubbia navicella ; 

E ’l vario corfo ora veloce , or lento 
Volger giuliva in quefta parte , e in quella • 
Poi fpar ir vidi fra la pioggia y e ’l vento 
L’almo fplendor della propizia fella , 

£ d' orror corca i e di freddo [pavento 
Vdj fifebiar l’orribile procella . 

Or manca in parte il fuo letal fragore t 
E’I del y che faJJi ornai fereno , e puro > 

/ flutti calma , e rafferena il core . 

Nè a me » ch’ai lido va lieto > e flcuro > 

►S"; piacerebbe il Mary fenza terrore 
S’era men procellofo y e meno ofeuro • 

Non 


Digitiz^ by Google 


DIEUSTASIOOEIO. 3it 

\ 

Nonfeppìy Amor, nella paffata etadc 
Come foglia ferir la tua faetta ; 

Nè come da* tuoi lacci avvinta , e fretta 
Ceda mai fempre nojìra njolontade • 

Or cb*eccelfa bellezza , ed oneftade 
Dolce m* allaccia , e dolce mi faetta > 

Io godo alla ddciffima vendetta % 

E godo alla perduta libertade . 

Nè tu però dovrai rimproverarmi 
La mia durezza , e ad immortai memoria 
Valto trionfo tuo fcriver fu ì marmi . 

Ch'altri ha più nobil parte in quejla gloria , 
Altri mi vinfe , ed altri ancor può farmi 
Lieto 9 e fuperbo della tua vittoria . 


In quefto Mare , dov'è Amor nocchiero 
^ual veggio apprefentarjt al mio naviglio 
Immagin fofca dì vicin periglio , 

Per cui giungere al porto appena io fpero ! 
Per cui vacilla l'ardir mio primiero , 

Nè alla virtù del cor porge configlio ; 

Per cui nàfce un timor , eh* umide il ciglio 
Fammi , e forfè il timor predice il vero ! 
.tAh ; fe con tanta orribile amarezza . 

Condifei , 0 crudo Amare , il piacer mio > 

E cingi di terror la mia fortezza , 

Deh fa pietofo , eh* in profondo obblio 
S'immerga ogni paffata mia dolcezza > 

E la fperanza toglimi 9 e'I defio • 

V 4 No, 
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J\/o y che fpento non è V antico arJort 9 
Ond’arje tanto alla mìa Donna il feno i ' 

No y che fiamma amorojà in un baleno 
Non 5* accende y e s’ammorza in nobìl core • 

Oh come a torto , folle mìo timore > 

Ne givi fenza alcun ritegno , e freno ! 

Oh come a me guaflav a il tuo veleno 
L’alma dolcezza > che comparte Amjore f 
Vanne a Cocito » ove il natale avejiì 

Fra l’ altre furie y nè tornar col fiato , 

Ad infettar le pure aure celefti . ' 

Se vario pofcia fia sì dolce fiato 9 
Almen non s) per tempo mi funefii 
Vn'ajpro duol , che non ancora è nato • 

Il Peli egri n y ch*ìnful notturno orrore .! • 

Muove dubbìofo , e folitario il piede 9 
Sì rafferena quando nafcer vede 
Nell’orizzonte il mattutino albore . 

Così dopo le cure > ed il timore » 

^Imlor Ut luce di fperanza riede > 

Manca il dolor 9 che come in propria fede 
Ha perpetuo foggiornq entro il mìo core • 

Ma vede il Pellegrìn dopo brev’ora 
Per le celefii viefcorto y e condutto 
Il chiaro Sol dalla vermiglia Aurora • ^ 

Tanto non è della mìa luce il frutto : ' 

La luce forge > ma non forge ancora ' 

Tal y che mi tolga dalle cìglia il lutto m - ! 

I 

Pen^ 
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Fenjìer » ch'ìn dubbia mente fi vòlgea 
Fra la fpeme , e 7 timor dì fua ventura ^ 
Alto levojfi a rimirar qual cura 
Del mìo Jervire il mio Signor prendea * 
£ al Cìel mi fcorje > che l'Idalia Dea 
Regge com ìmmortal legge , e mi fura $ 
Ove Amor vidi y che dì mìa fciagura 
Tdon ancor pago in me l'arco tendea . 
D*un dardo y nò t ma di ben mille carco 
Tutti temprati ad or dì tempra eletta 
Era il poffente y e formìdabìl arco • 

Fd oh qual premio il mìo fervire a [petto » 
Se tenea chìufo alla mia gioia il varco » 
Il folo fulminar d’una jaetta ! 


tfi\danca la fpeme i ed il timor s' avviva » 

^a non cotanto > che 7 mìo cor dìfperi » 

Si come cinta d'orror fofchì , e néri 
Pur non s’ammorza la virtìt vìfiva > 

Ah dolce fpeme , ab fpeme fuggitiva , 

Che teco porti i dolci mìei penfiert ; 

Se m’abbandoni y e vuoi > ch’io più non fperì 
Almen per poco il mìo piacer ravviva . 

Che del piacer la dolce rimembranza 
Se mi rimane a tranquillarmi H feno , 
binando ne partirai dolce fperanza y 
Tanto farà del mio dolore il freno > 

Ch’ìn tutto cangierà forma , e fembian za » 

O non farà letale il fuo veleno . 


Muom il paffo per balze > e per dirupi , 
Com'uom , che fugga umana compagnia > 
Parlar facendo deUa doglia mia 
Le *vallì chiufe dall oppojlé rupi • 

Pd or negli antri più nafcojt , e cupi 
Il gra*ve mio cordoglio mi defvia > 

MOoe non giunge per l'aerea wa , 

Non che uman grido , l'ulular de' lupi , 
a dcrve io •volga il piè folingo > e •vago 
Dell infortunio mìo tSldorte dipinge 
Confofco atro color la •viva immago . 

L' umide gote di pallor mi tinge ; 

E 7 cor dellafpra rimembranza pago > 
t^hi dura rimembranza > a morte Spìnge 


In quell età > ch'alia bambina mente 
Era virtù nafcofla per natura , 

Pianjì forfè la mia fòrte futura 
Con purijfimo pianto , ed innocente . 
La pianp pofcia , e nell età prefente 
Piangola fabbro della mia Sciagura , 

E piangeroUa i fin eh' al pianto dura 
Viva col viver mio l ampia Jbrgente^ 
Ah le piange (fi , come pìanfi in pria 
Aliar ch'ufcj dalla materna ehkfira > 

E per proprio fallir non pìanfi almeno ; 
Che porrebbe ragione alquanto il freno 
lAl pianto ingiufio i mala colpa mia 
Il pianto col natio rofjor m'inofira . 
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O veglio pìà fugace affai del verno « 

Aliar cbe^ pigro , e tardo effer devreJH » 

Perche pigro tallor quafì t'arrejìì , 

Tarn' è delle tue penne il batter lento ? 

Farmi l’ora più breve del momento , 

^Imnd'odo. > e miro i bei dolci atti onefli , 

F pormi un giorno , anzi un de’ giorni meJH , 
^fuandù dalunge paffo il mio tormento . 

Beh muovi per pietà celeri i vanni , 

E mi fòccorri , cb’ih sì tardo volo 

m uccidi i eia mia fpeme inganni . 

E per piotate ancor di tanti affanni 
V tnne poi tardo nel beltempojolo , 

Ch’io vorrei l’ore lunghe al par degli anni . 


Cerva'y a cui dipinge il tergo 
Del proprio [angue avvelenato ftrale , 

Fugge ì e ’l ferro non [velie a[pro « e mortale 9 
Ma , [eco il porta nel più cbiufo albergo . 

Così fugg’ io , cui non giovò l’usbergo 
Dalla ragione oppùflo y e l’elmo frale , 

Che col fuggir non dìfacerbo il male , 

^nzi d’amaro pianto il volto a[pergo . 

Oh voffro alto poter y begli occhi rei j 
Che fulminate con egual vigore 
Colui, che fugge, e chi fuggir paventai 
Se in non fuggire , e [e in fuggir morrei % 

Amor morirvi appreffo mi confenta , 

Che dolcemente prejfo a voi Jì muore • 

Se^ 
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Segui , mi diffe Amor , la mìa bandiera , 
cimila bandiera > che feguir/ì vide 
^ùovo Guerrier ^innamorato Alcide » 

E feco invitta i e gloriofa fchìera . 

^al premio , io dì ft aliar > di fuafmcera 
'servitù deflì ad ejfo , e alfier P elìde ? 
^ual guiderdone all’un^ tei altro Atride > 
Acuì teglìepì la virtù guerriera ? 
porfe (j[uel d'ignominia > o dìfunefla 
fJ/VIorte > 0 di femmìnil folle incoftanza 
Ch'or ne difprezza , or dall' amar s'arrefia ? 
Pd egli : ancor non fai la mia poffanza , 

E non fai quanto può , fe in uomp depa . 
Aecefa brama , e credula fperanza . 


Amor , ch'entro del core a me favella , 

Sì dolcemente viene a confolarmi , 

Ch’io mi fereno in parte , e veder parmi 
La Cinofura in mezzo alla procella • 
temo all’agitata navicella 
Vento che la fommerga » o la difarmi > 

Ed ofo dal periglio aftcurarmi , 

Lieto mirando la propizia fella . 

Ma fe non v’ha neWamorop fato , 

Stabil fermezza > ond’io già fon prefago 
Del vecchio duolo » dal piacer rinato ; 

Deh perche fon di tal dolcezza pago » 

Che ratta f ugge » e del piacer bramato 
Altro non è, eh’ una dipinta immago ? 

Poh 
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Poiché a ferirmi del fecondo telo 

Colui , che del mio mal non anco è paga > . 
Tolfe un guardo daW occhio onejìo > e •vago ,/ 
Che quaggiù fplende » come il Sole in Cieloi ; 

La foave ferita afcondo. « e celo » 

Che fcolpìmmi nel cor la bella immago > 

E dèi flenzio > e del dolor m’appago ^ 

Che f comparte fra la fiamma y e 7 gelo . 

Forfè mal mi configUa il mio penfiere ; 

Forfè non erra : e intanto il duolo interno 
Tempra la fola fpeme del piacere . 

Si d’Amor fatto io fon ludibrio , e fcberno. , 

Che nè parlare io fo , nè fo tacere > 
fiJè la cagion del mio fperar difcerna^. 

Mifero io fogno y che Taffen zio piova 
Sovra dell’amorofa mia dolcezza : 

Io fogno dubbia , ed ineguale in prova 
trilla cofianza mia l’altrui fermezza y 

JVè alla mia mente a i triJH fogni avvezza >. 

E alle notturne larve il veggbiar giova : 

Tarn’ è colma di cura » e d’incertezza > 
^^nt’è ’l fofpetto y che nel fen mi cova . 

Ah fojpetto crudei , che d’amor nafci > 

Seminator dell’odio , e dello fdegno , 

E pur di vane immagini ti pafci : 

Se ’l del permette y che ’l t^o morfo indegno > . 

Ond’ìo fon punto , in pace un dì mi lafcl > 

Oh grato aliar dolce amorofo regno ì 


Dun- 
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"Dunque non puoi e tn giovinetta etade 
Vìvere un'alma , che non fenta amore % 

E ne vieta menare i giorni » e l' ore 
Liete noflra natura > o altrui beltade 2 
Se puojji » il dica chi fua libertade 
Pura conferva » e ne fa legge al core . 

J\^ol dico io y ch'amo , e dall'interno ardore 
Veggio oppreffa la ferva volontade . 

Ben dir vorrei » come fi fcìogli e il laccio » 

E come fuori dell'incendio s’efce 
A cui fajfi efca > e nutrimento il ghiaccio . 
Ma y che dirò > s'ognor l'incendio crefce y 
E sì mi firingo * ahi laffo y e si m'allaccio % 
Ch'anca il penfier di non amar m'increfce ì 


Amor y per farmi del tuo laccio pago 
Alle mie labbia un nettare porge fli » 

Che cangiò in penfier lieti ì, penfier meftt » 
E di novelli obbietti il cor fè vago . 
tJMa fra tanta dolcezza al cor prefago. 

^mi turberò il feren timori infeftì ! 

E di quai cinta apparve orror funefìi 
TU ella mia nuova fervitù l' immago ! 

Mè tutto il cor previde : et vide fola 
Avvìnto da dolcijfime catene 
Strajcinatù il mio fpirto in fervitute * 

Ed ora io [off ro rinajcente duolo , 

E veggio y" ab folle , che maggior diviene ) 
Eer non fapere ufar la mia virtute * 


V 


. 1 


1 
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Vetà bambina , che d’affanni fcarca 
Di piacere innocente il cuor nutriva % 

Or divenuta b adulta j e fuggitiva 
Verfo ’l termine Jua correndo varca . 

Orlaghiaèibandita, e j'olo ha carca 
ha mente de’ penjier , dì cui fu priva y 
E d orror » che dal fonte atro, deriva 
Del fato inìquo > e della Corda forca . 

Ben la virtù del core j e la fortezza > 

Che non ebbi fanciullo > or mi confola 
Ideila nuova acerbi ff ma amarezza • 

%3ha perche non prevale y e ’l tempo vola 
Ratto , e fammi f incontro la vecchiezza » 
Piccola parte di dolor m’invola < 


Stando fìtnp^ dappreffo agli occhi miei 
I leggiadri occhi tuoi , gentil Donzella y 
Tutte nel cor mi pìovon le quadrella 
Dìquelfanciul > che vince Zìomini > e Dei • 
Nè perche dì mìa morte avida Jet » 

Jofuggo i rat dell’uno , e l’altra fella , 

Da cui dolcezza allor fcende novella > 

Così y che jolo col ferir mi bei ; 

Anzi l’incontro , e con fereno appetto 
Bramo vie più quei dardi a mille a mille y 
Ed a ferirmi col depo gli affretto • 

Ma^ior però farebbe il mio diletto » 

S’ un J 'olo fguardo dalle mie pupille 
Giunger poteffe ancora entro al tuo petto . 


Io 
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Io veggio il crudo Amor, che gli aurei JiraU 
Tempra nelle pupille amorojette , 

E H veggio minacciar le jue vendette : 

Abi vendette dolctfftme » e mortali I 
Veggio poi (coccar l'arco > e jcuoter L'ali 
Eer l'aere un dolce nembo di faette ; 

E 7 veggio in un , che placido promette 
Pietade a i mìei graditi acerbi mali , 

Ma qual pietà giammai [per av pojs'io , 

Se chi mi fere , e ognor raddoppia i dardi i 
Ride , e Ji prende a fcher no il dolor mio ì 
cAb , che non giunga intempejììva > e tardi, 
^j^ejìa pietade \ ma com'io dejto > 

Venga Jull'aLe df fereni /guardi. [ 


Occhi leggiadri , onde nel mio cor piove » 
§lmndo coflei mia fervitute apprezza , 
Memlo d'ambrofìa di immortai dolcezza > 

Che l'invìdia deftar potrebbe in Giove : 
S'ombra alcuna dì duo! turba » e commove 
Mai del mio corda pace » e V allegrezza > 
Alla vojtra mi volgo alma chiarezza , 

Che 7 duol combatte , e lo dìfcaccia altrove * 
tfMa 7 temer « eh* a miei danni un dì vi copra 
Muhe di /degno (ed obfofs'io bugiardo , 

Che ben d'effer bugiardo il premio avrei 
Fa, che mortai velen / /cagli /opra 
Della mia gioia dal fulmineo jguardo > 

La/fo 1 e che tutti uccida i piacer miei , 
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Svegliati» ebbro Ciclope » e 'I guardo gira 
Jn volto a quello » che t'ha fatto cieco : 

Ma non fa truce l'occhio » e 'I guardo bieco » 
^ml dall’ offe fo l’offeufor f mira . 

Ode l’infulto rolifemo , e d’ira 
cArde alle voci dell'afìuto Greco » 

E falla foglia dell' orrendo fpeco » 

Poiché s'e volto intorno , alto fofpira • 

E dietro al fuon della nemica voce-» 

Mentre alla rabbia non ha fcorta il paffo » 
Parte del Mongibel vibra feroce . 

K^^a nulla al fuggitivo Vliffe nuoce» 

Che fol fovra di lui vola il gran fa ffo » 
Precipitando nelHoppof afoee » 


Dimmi » perfido Vliffe , o fiat nel portò » ' 

O qual parte del mar falchi fuggendo ? 

Che fe là » dove fei » la mano io fendo » 

La tua nave quajiu traggo , e trafporto • 

Ah » che quantunque cieco » io t'ho ben fcorto » 
Ah , che t'ho giunto » e già pe' i crin ti prendo; 
Già femìvivo in due parti ti fendo » 

Ma sbranato ti vo prima » che morto . 

Si Polifemo per furore infuno 

Ingannato dall'ira » e dalla fpeme » 

Dice a chi fuggitivo erra lontano . 

E 7 cieco » ch'urla min acci ofo » e freme » 

Stringe una quercia , e la divide invano 
Da i primi rami alle radici eflreme ^ 

To.V, X . Poi- 
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poiché nulla •vi cale » o Dei protervi % 

Che PoUfemo invendicato muora , 
Conviene > ei diffe , che voi tutti ancora 
Tojlo dobbiate al fuo dolor dolervi . 

Dite » che Vlij[e venga a ritenervi , 
^^uand’io dal vojìro del vi traggo fuora : 
Ben vo , ch’ei pianga » e intimorito allora 
Stenda agli occhi le man per non vedervi • 
poi minacciofo il Mongibelto afcende 
Sull’alta cima > che col del confina » 

E l’ampia man fovra le nubi ftende . 

Ma poiché al fommo deio s’ avvicina 
Cade y e così precipitando fcende y 
Che rimbombano i bofcbi ^ e la marina « 


Vedi il Tritone , che nel mar s'attuffa % 
E guata poi dall’onda trafparente 
Il cieco mofiro , che dì rabbia ardente 
Vrlando in uno , e fofpìrando sbuffa ; 
E 7 mar disfida a temeraria zuffa 
Col pino eguale all’ ìmmort al tridente y 
Che con muggito querulo > e dolente 
Rjfponde a i colpi nella gran baruffa • 
*Buon per Vliffe y ch’ode da lontano 
Fremere il mar r cbefrangefi a Peloro 
Funge dall’Etna » e dall’infame lito : 
Cb’ altramente la moglie avrebbe, invano 
Or teffuto y or disfatto il fuo lavoro > 
Afpèttando il ritorno del Marito ^ 
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Colui non è , che fitto alpefi grave 
Co' rabbìojt muggiti il Cielo afjorda , 

*Duce degli empj , a cui Fiegra ricorda 
I fulmini celefti , ond' ancor pavé > 

Sibilo j che fimo efala dàlie cave 

jBoccbe dell* Etna > e denfa nebbia , e lorda , 
E* il mofiro y oViifie > alla cui rabbia ingorda 
Solo Jòttrar ti puote alata nave . 

EJfi gli accende il fioco » e or or vedrai 
A quei vapori farf notte il giorno » 

E cenere > che d’alto nel mar piove . 

Tu i fi da quefio mar lunge non vai , 

Invano al patrio fuol /peri il ritorno » 

E vano fa pregar Nettuno , e Qiove ♦ 


Rimirai o Galatea, quel, che t'amava 
Alto Pajìor , che va dubbiofo il piede , 

E colla man Jìnìflra a luì precede , 

E colla defira un franco pino aggrava ; 

E come china al mar la fronte cava 

Al fuon delHonda , eh’ et però non vede ; 

E fremendo (x^ poco olfatto et cede ) 
L’informe piaga entro fi purga , e lava , 
Ben puoi rimproverarli il cafo atroce 
D’Aci fipolto nella fua mina , 

Ch’anc&r piange fua morte in fiebil voce • 
Ma filo grida , e non andar vicina ; 

Che fi 7 pino colui lancia feroce , 

Non ti giunga anch'in mezzo alla marina ■ 


X 2 
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Odi Urlare il Ciclope ? ab tu non fai 
Come ti vendico VItaco Duce ; . » 

Che fe 7 vedejji fenza Inocchio truce , ^ 
t^Minor farebbe il mormorar » che fai -, 
jWi? tu non Podi > e mormorando vai 
Ove 7 céiryò deWónda ti conduce > 

Sordo al piacer y che la vendetta adduce % 

E che indarno dal Ciel pure impetrai • 

' Rimanti adunque in pace 9 ed io m'imbofco 
Fuggendo l'empio , ch'accecato in fronte 
Pur fende l'aer tenehrofo > efofco . 

Oh fe fovra di lui cadeffe il monte » 

Ón de full' urna dell'ìnfaujìo bofco > 

Poffe fepolta prejfo al caro fonte * 

C Hi mi porge una gran tazza 

Di quel vino y ond'uom t'impazza % . 

Ma s'impazza pe 7 piacere y 
Ch'a lui nafce dal bicchiere ì 
Ch'impazzirmi io così voglio 
Per quotare il mio cordoglio y 
E la cura , che d' Amore 
Turba il regno a tutte l'ore %\ 

Che fe poi f rìfvegliajfe > 

E di nuovo m'infejìajfe » 

Io di nuovo beverei 
E di poi rìbeverei » 

Finche 'I gelido fof petto > 

Che mi ferpe entro del petto 
Più giammai non mi rodere » 

Ma 


\ 
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Ma nel n;ino slmmergejfe . 

R improvera il mìo core 
ÀI fuo tiranno Amore 
La tolta lìbertade 
Ideila pìà verde etade . • 

Rimprovera P acerba 
Sua doglia , eia fuperba 
Cagìon del fuo penare 
Che firuggep in amare > 

E pari amor non trova , 

M^fofpirar gli giova 
Fuori eh’ a far maggiore 
J/immenfo fuo dolore , 

Se far Jt può maggiore 
L'immenfo fuo dolore . 

Rimprovera y ch'or teme > 

Orfidaftalla fp eme ; 

Ma temendo t e fperando • 

Va fempr e rinnovando y 

I fuoi gravoft danni y 
E tutti gli altri affanni 
Rimprovera il mio core « « 

Al fuo tiranno Amore • 

Eì tace y e toi ridendo 
Il mio mal deridendo 
Mei cor col dardo aurato 
Mi pinge il volto amato , 

Volto y eh' anco in idea y 
E nel patir mi bea . 
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D Eh portatemi del ^ipa 
Porporino , 

Che nel mejcerfi zampilla ; 

E di quel , che l'ambra pura 

Raffigura 9 ► 

E più cb*or luce > e sfavilla * 

Che non tanto fa riparo 
Fino acciaro 

Al furor di ferro ignudo % 

Come 'l 'viuo almo liquore 
Contro Amore 

A me [affi usbergo , e feudo * 

Non ch'io nutra il naano ardire 
Di fuggire 

La polente fua faetta : 

E non ch'io non fappia , e tema 
L'ira eflrema 
Dì cojlui nella •vendetta • 

So » che Febo innamorato , 

Còronato 

Ancor •va dell'alma fronde t 
So di chi fpecebiò nel fonte 
La fua fronte , 

E fior nacque apprejfo all’ onde - 
c/fi Amor •vo fomiglìarmi ; 

E •vo farmi 

Tutto caldo i e tutto foco i 
Nè tal foco io mai ricevo 
! S e non bevo , 

Ch'allor folo ardo , e m’infoco : 

Pofeìa fta la pugnabreve , 

' re- 

• I 
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Pofcta le^ve 

A me fcenda in feno il dardo ; 

Pur eh’ Amor dir non mi pofjd , 

Ch’io nell’offa 

Porto il gelo > e fon codardo ♦ 

N On fu tanto il ^ande ardori % 

Che nel Frigio rapitore 
Già per Elena s’accefe , 

Fd a Troia poi s’aptrefe ; 

PJon fu tanto l* infelice 
Dello Spofo d’ Euridice» 

Non fu tanto quel d’Alfeo 
Per la figlia di Nereo > 

Nà men quel del Delio Nume , 

^mndo in riva al patrio Nume > 

La fua Ninfa albero crebbe > 

Ed onore a i bofehi accrebbe <» 

Nè sì grave il figlio avea 
Nella Madre Cìterea 
Defia fiamma pe H Garzone » 

Ch’inegual nella tenzone 
Fu del barbaro rivale 
In fembianza di Cinghiale : 

Come è quella immenfa vampa , 

Che nel cor m’arde , e m’avvampa » 

E dal cor poi fi diparte 
All’incendio d’ogni parte » 

Ed in tal gui fa m’infiamma , 

Ch’io fon tutto fuoco > e fiamma* 

Tutto il fuoco degli Amami > 

- X 4 Ben^ 


Digitized by Google 


Benché fojfero altrettanti » 

Forfè Amor per alta prova 
In un cor folo rìnnuova : 

Oh £ Amor fomma pojfanza ! 

E 7 mìo folo ardor gli avanza . 
Nè crediate » cFJlione > 

O alla cetra di Nerone 
Le fumanti augufte mura 
Fo fer pari neWarfura 
All' ardor , eh' in feno io covo > 
D'ogni tempo ignoto , e nuovo $ 
Nè » che l'Etna agguagli appieno 
V ardor vajìo del mìo feno , . 
Perche nutre incendio eterno , 
E deriva dalT Inferno ; 

Che non ha tant’alto fonte , 
^Imnt'è 7 mìo , laccefo monte * 


P Reffo al mar la Dea di Gnìdo , 
Éd il figlio fuo Cupido 
D'arco armato rilucente 
Sovra Tonda trafparente 
Gire io vidi in carro adorno % 
Come fuol nel colle Ideo > 

E fegutvangli d’intorno 
Le figliuole dì Nereo • 

^j^la vìfia di repente > 

§lml aejhmmi nella mente 
Stupor'alto y e meravìglia ì 
' Ma 'I veder. Tumide ciglia . 
D'infinita mefia fichi era > 
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Ch*w catene inanellate 
Era tratta prigioniera 
^mle in me deftò pietate f 
E 7 veder , che fofpirava > 

E i fuoi lacci in un baciava t 
E volgea di /degno privo 
In Amor rocchio furtivo 
Eien di tenera umiltade > 
tJMi deftò nuovo defre y 
Che compreffe la pietade y 
Onde rip al fuo martire : 

Elechiepy e qual dolore * 
c/f / Jofpir ti sforza il core y' 

S'i durijftmi , e tenaci 1 

Nodi veneri co' baci ? 
folle io fon fe prendo cura 
Eih di te , che tu non fai y 
E piangendo la fciagura 
Godi pofeia de’ tuoi guai • 
tJMi guatò ciafcun di quei y 
£ derife i detti mìei : 

Rife Amore y e ’l manco lato 
Del piti acuto y e più temprato 
Dardo t^o mi ferio ; 

E mi dijfe : or lo faprai , 

Or che dietro al carro mio 
Slue/ìa turba feguirai • 

> 
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L Affo già di feguir la bella fera > 

Che da me fagg* > € foeco iaffo Amore % 
Che mi fa guida fin dal primo albore » • 

• Taciti y e mefii ei fermiam la fiera . 

Joy lagrimandoy dicoi invan fi fpera 
Giunger pia mai quel rio fugace core > 
Ch'egli fitta fuga a'uama a tutte l'ore > 

Nè *l vigor nojìro è tal y qual da primiera * 
Da vergogna Amor punto » io da nimica 
Speranza > allora avvaloriamo il fianco > 
Col penfier di colei >* ch'ambo affatica . 

8 per le folte tenebro pur' anco 

Segui am l'alpeflra grave fttada antica > 

E 7 piè tant’ofa più > quanto è più fianco • 


Or che tanto da voi lontano io vivo » 

Dolce mia pena , il cor langaifice > e manca : 
Nè per leve fiperar pià fi rinfranca 
Del lungo afipettar fitto ben fazìo y e fcbivo • 
Jnvan per quefiì campi al prato y al rivo 
Pafico d'altro fieren l'anima fianca ; 

Che al paragon del bello ^ cba eì manca » 
Riefice ogni altro a lei pafcol nocivo» 

Ben tengo una non fu qual vana immago 
"Dì lei y fierbata già da* miei penSeri > 

E fipeffo al cor la mofiro , e non t appago • 
Ch'ei va gridando : oh penfier menzogneri % 
Come d'un bel divinamente vago 
Voi ritrar mai potrete i r agg i veri è 
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Laddove il hel Metauro t calli parte i 
Che*l buon Latin di Mauro Jangue tinfe > 
Erbitro mìo » gentil nada t'awinfe » 

E 7 cor ti fiede Amore * in ogni parte * 

Or s’ai depò , che mille rime /parte 

Sten dì quel bel > ver cui l’alma fi Prìnfe f 
Perche me pegui > cui giammai non cìnfe 
Alloro il crine i e vivo in erma parte ? 

Se voi appreffarti a gloriofa fchiera , 

Ten va per quel cammìn , ch'ì fegnat’oggi 
Lungo ì’Alfeo , pieno dell* orme antiche . 

Ovver lungArno , ov’è la faggia altera 
Gente , che col fuo pile a’ /acri poggi 
Guida bell’ alme , e di virtude amiche • 

* ^ / 

Il primo feme del mìo bel depo , 

Ch’un guardo accefe y e/pemenutre» epafce» 
Nacque in del pria y ch’io fojp avvolto in fajcey 
^^n d’era al voftro hello eguale il mio . 

Che Je Vario da vot quaggiù fon’ìo , 

Incolto y e rozzo > dal depìn ciò nafce > 

Che perche difperato il viver lafce , 

Fè il bello in Voi palefe > in me il coprio • 

Onde t*io v’amò y e fe mi volgo fpeffo 
Aque’ bei rat y che fon d’ Amor focile > 

E’ per Vedere in Voi bello me pejfo * 

Or fe pietofa Voi , quanto gentile , 

Non mifdegnafle ; Amor fapria ben’ejfo 
Scoprire il beuoy ond’io vi fon pmìle . 


In 
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in quejìa bella , antica i e nohìl parte 
DeU’Appennin , cb*al bel Metauro è •volta l 
Alteramente in RealCafa accolta 
Fu gran*vìrtude , e fior d’ingegno > e d’arte > 
§lmvi allor dolce nido avean lej'parte 
^^ufe y e di Cigni inclita Jchiera , e folta y 
Cb’infieme efpreffe il fuon , ch’udì tal volta 
L’Arnoy ilTebroy il Cefifo apparto apparta 
Ora y ob felice awenturofa Stella ! 

Dì due Germi famofi il Cìel l’onora » 

Che l'uno attende > e l’altro è giunto al foglio 
^ueft i di nembi fgombreran la bèlla 
^^Ulufire Italia » e colmeranla ancora 

Dei fuo primo leggiadro , egiufio orgoglio • ' 

IRCANO LAMPE O. 

S pirto reai , che quefie fehe onori 
Colla memoria de’ tuoi fatti egregi > 

J^on if degnar * che dica i tuoi ^an pregi 
Rozza zampegna d’umili P afiori . 

Cinta già il crin di trionfali allori 
La terra ornafii di perpetui fregi > 

Or co i numi fuperni tl del tu fregi 
D’afiri novelli , e di novelli onori » 

Tu fei nel Gel : ma i nofiri petti ingombra 
"Doglia letal , che aduggia ogni fperanza » 
Che ne cuopra pitt mai la tua grand’ombra • 

F poi che tu parti fii ( ahi rimembranza > 

Che d’afpro lutto nofira mente adombra ! ) 
Fuori che fofpirar > nulla n'avanza > 

Ognof 
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OgnoYì che te rivedo i odi mìa vita 
Nemica ria > Ninfa inumana , 'e fera i \ 
Ch'ai ne' begli occhi > e nella fronte altera ^ 
Per man d'Amor la morte mia fcolpita > > ‘ 
^^l tìmida agnelletta » e sbigottita , 

C'ha vìfio ufcir dal bofco orribil fera » , 

Indietro volge il piè dal loco > ov' era , 

E alfuo Paporpar , che domandi aita . 

Tal' io grido rtvolto al crudo Amore : 

Deh ti prenda pietà del mio perìglio ; 

Ecco la fera, che mi sbrama il core • 

Ma prende quel crudel nuovo confglìo 
J)ì tormentarmi , e con novello ardore ' 
Mille fulmini accefc al tuo bel ciglio , 

\ 

Di già pafciutù avean le pecorelle , 

E fpenta al frefco rio l'acerba fete , 

B alla notturna placida quiete 
Ne rìchiamavan le nafcenti ftelle • 

Or mentre io pofo infra le flanche ugnelle 
Sotto l'ale del fanno ofcure, e chete , 

Ninfa m'appar , che con amiche , e liete > 
Luch, Vomire mi fe ferene , e belle . 

Già mi ftendea la man , fogno di pace : 

Ma jcojfe dalla mente il fanno intanto 
Cruda larva d'orror lupo rapace . 

'Amor , tu fofii , io ben ti vidi : ab quanta 
Invida lupo fei , che fin ti fpiace 
Vedermi infogno alla mia Ninfa accanto J 

^ Or 
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Or che lafciar ccftviencì il bèl pàefe » 

0 Pecorelle mìe > d' Arcadia nojhray 

E che con bianca man piò non vi moftra 

1 dolci pafcbi Elpina mìa cortefe ; 

Perche dal monte lentamente fcefe 

In fu volgete il guardo a quella chiofira » 
Ove aUterga il mio Sol > la gloria vojìra i 
E dove inftdie mai lupo non tefe i 
E ciafcuna mi par dica di voi 
Con fiòca voce » e gelido tremore % 
pjon ne [calda piò il Sol degli ocghì fuoi 
Ah ceffi pure in voi sì vii timore : 

La Ninfa , anzi il mio Sole > è qui fra noi j 
Qje fcolpita io la porto in mezzo al core « • 


^MPardor > che per te nel petto io celo t 
jP^r ramar tuo , protefio a i fanti numi > 

Non fiat Ninfa gentil t che mai confumi 
O d etat e r o di morte invido gelo , 

E s* avverrà , eh* io dal corporeo velo 
Mi [dolga t e «otte ingombre i tuoi bei lumi a 
Colà tra t mirtini oltre gli Stigj fiumi > 

Ognor ti fegttirò dì fielo in ftelo- 
Nè differenti allor fian le mie voglie % 

Che feguendo del del Paltò tenore 
Tornaremo a informar novelle fpoglie ; 

Ma del meno inegual falò ho timore > 

Ch'io in vii cappanna , e tu tra regie foglie 
Non ti rammenterai del primo Amore « 
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NERALCO CASTRIMENIANO. 

S pirto, cbedifptrare ìnviefidegna. 

Nè fo dove fé» vada , onde derivi , 
teoria tsoftromm un gior»o i ediffei ferivi. 
Scrivi di Lei , che fovra og»" altra è degna , 
lo , com^uom* , dentro cui virtìt non regna 
Tanta , che bajìi , e alla gran meta arrivi , 
P'ten di penfter ripiglio incerti , e febivi : 

E chi tam* alto a ragionar m* infogna ? 

O chi mi fa di tanta grazia dono , 

Ch'io follevi il mìo dir , fìcchè dlLei 
Degno poi fa delle mie rime ilfuono ? 

Rifponde : oltre cercando andar non dei ; 
Jofaròteco, io, che fon quel, che fono, 

E farò , che tu fa quel, chenonfein . . 

Chi è coflei , che fa deWuom vendetta , 

E porta al Re d’ Averno afpra fortuna • 
Terribile , com'ofe , che raduna 
Sue febiere in campo , e la bottiglia afpetta ? 
Ella è Maria : ben mel dicea l'eletta , 

*BelliJfma fembianza , ancor che bruna : • 

Ella è Maria , che fenza macchia alcuna 
Fu fovra il noftro ufo mortai cornetta . 

^fMa come il giuflo unìverfal Fattore 
P otea fottrarla infra l’ umane [quadre 
Alla gran legge deW antico errore 
Lopoteafar, perche può tutto il Padre ; 

Lo dovea far per fua gloria maggiore ; 

Lo volle far , perche di Dio fu Madre • 

Non 
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Non anco avea le pene > e ì premj nojirl 
Il fommo Padre in adamante fijjì > 

Nè gli empi deflinava a' ciechi abiffi 9 
Nè igìuJU a' luminojf empirei chioftri ; 

^mndo ^ 0 gran Donna , i bei natali vofirì 
^^aron nell'alta eterna idea prefiffit 
E fremer d'ira in lontananza udiffì 
Il Re fuperbo de tartarei mofiri . 

Che grazia ai altri non conceffa poi 
Fin d'allor vi fottraffe al frutto rio 
Dell'arbor tanto ingiurierà a noi ; 

E qual non cape in intelletto mio , A 

Nel gran principio de* decreti fuoi 
yi dejìinò fua (genitrice Iddio , 

I • ^ 

Spirto 9 che troppo di fua gloria altero 
Minacciti l'Auftro , e l'Aquilone invano > 
Truffe tutto in catena il germe umano 
Per vendicarp del perduto impero » 

^SMa la gran Donna , a cui l'onor primiero 
Serbà l'eterna onnipotente mano , 

Libera nacque 9 e in fe medefma vano 
Fè il nofirofaUo , e l'empio altrui p enfierò • 
Non già , ch'avvinta non dovejfe anch'ella 
Scender tra noi > ma noi foff 'erfe il Verbo > 
Perch’ei fora men chiaro 9 ejfa men bella ; 

E l'AwerJàrio nel fuo efglio acerbo 

Rammentando a Maria » che l'ebbe ancella 9 
Avriagìujla cagion d'eff 'er fuperbo % 

Pri- 
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Prima d*og»f principio a nìoì concefje 
Alto natal , non come il nojìro , immondo i 
E a fare in tempo , o Santa Madre , il Monda 
Compagna eterna il gran Pattar v'elejfe^ 

Con voi diè legge all’ acque ^ e le ripre ffè > 

Con voi diè moto a’ Cieli , e nel profondo 
Fermò dell'Orbe in fe medefmo il pondo > 

E poi neU'uom le fue delizie imprejfe . 

Che Je peccò l’uom’ folle , e traffe Jòpra 
I figli rei l’univerfal vendetta » 

^uefto non fa > cbe macchia in voi fi fcopra 
Poiché non può con gli altri e (fere infetta 
Chi pria del Mondo era operante > ed opra > 

E prima d’ogni colpa era concetta . 


Pien d’un vago penfier > che dolcemente 
Me da mefiejfo ad ora ad ora invola > 

E fino al terzo Cìel poggiando vola 
Laddove tutto è al gran F attor prefente » 
Tal veggio lei > che dell’umana gente 
Gli antichi danni ì e *lfato afpro confola > 
^ml fen già nel principio unica , e fola 
Per l’alte vìe dell’increata mente . 

Oh come bella le vifiigie move 
Lungi dalla fallace antica fcorta > 

Che tanta fovra noi vendetta piove ; 
Sovr’ ella no : cbe in Dio rimanfi ajforta > 

E fcrìttu in guijè inufitate > e nuove 
Il gran V trbo del Padre in fronte porta ! 

To.V. y 
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Vergine eccelfa y di ridire in^no 

La tua 9 cantando > aita oneftade i* penfo ; 

Che flil terreno a tal non pugne » e immenfi 
Tuo bel non cape in intelletto umano . 

So ben , che nè divino efferjbwano , 

JsJè candor vanti in infinito efienfo ; 

Tur 9 come abiffo troppo vafio 9 edenfo» 

' Senz’altro abiffo il wifurarti è vano . 

Perocché tanta l’increata cura 
Tt diè pudica incomprenfibil dote » 

^mnta non l’ebbe angelica natura ; 

E ’n guifa a noi fon le tue mete ignote > 

Che cofa al Mondo fiotto T}ìo più pura 

Penfiter creato immaginar non puote • i 

'^egU anni eterni , e negli antichi giorni 
Dio mìrabil defiina opra futura , 
p vuol 9 cbeprefia infierìor natura 
Pfica da lui ’/ gran Figlio > e a lui ritorni ; i 

p perche più fi maravigli > e ficorni 
L’avverfiarìo dì nofira alta ventura » 

Vergine elegge immacolata > e pura % 

Che d’umana fiembìanza il Verbo adorni • 

Dì lui naficendo non fiè grazia mai 

fMl fiuperno del Cielo alato fittolo » ^ ^ 

Al nofiro si > benché men degno c^ai ; 

Mercè ai lei 9 che fiolo piacque 9 ejm 
^Adombrata dagli alti eterni rai % 

Sovra tutti efiultando alzojfi a volo • 

Gran 

V » 

I 

i 
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Crart Dìo > eh^al fommo d’oneftà Maria 
Fer •vìe fcorgefii folit arie , e à erme > 

Che dìffe quando Verginella inerme 
Uìgnoto al Monde alto olocaufio ojfrìa ì 
Signor » dicea , ch'alia Progenia mìa 
L'afpettato rifervi unico Germe > ‘ 

A te conteggi ìnvìolahil ferme 
La mìa conjacro integrità natia • 

Deb tu l'accetta , fa t eh' in me s'attempi » 

E di tna grazia , ch'unqua men non venne > 
Mia volontaria fìerilezza adempì • 

Sl^tutta umil fi tacque ; e tal divenne > 

Cheia pienezza accelerò de' tempi > 

E l'immortal concepimento ottenne • ' . . 

I. 

Che fai i Maria % chepenfiì ecco il Gran Padre 
Ch'ai bel defio de' fecali s'inchina j 
E'I fanto Frutto del tua fen dejiìna 
Riparator delle terrene fquadre . 

Ma tu ^ che offerte ìnjolite > e leggiadre 
Di tua già feftì alta oneftà divina % 

Frulla ti muovi alla comun ruina « 

O al tanto Jbfpìrato onor di Madre • 

Indarno Amore t e' l gran pubblico danno '■ 
Ti fanno guerra dìjpìetata , é fera j 
Che contra la tua f e non vale affanno ; 

E quale armata ìnfuperabìl fcbiera , 

Tutti i penfierì tuoi gridando vanno : 
Verginità fi ferbi > e il Mondo pera t 

Y j Ma 


Digitized by Google 



14 » 


RIME 

IT. 


poiché 7 fommo Re > che 7 CielgQVeffta » • 
Piti non afconde fue mìrabìl prove » 

E le vie fcuQpre ìnuptatc > e nuove 
Della generatrice aura fuperna ; 

Ecco, dici, V Ancella', e neU' interna 

Sede natia, che non fi cangia , o muove ^ , 
Dall'alto delle nubi il Giuflo piove > 

E all'uom s'unifce la Progenia eterna , 

Oh d'infinito accefa ardente zelo 
Vergine Madre , che di noftra terra 
PJonfolo intatta al fommo Ben fai vela » 

Ma In tal guifa il gran Figlio in te fi ferra , 

Che > non può Òio non generarlo in Gela , 
puoi 9 fe vutà 9 non generarlo in Terra . 


Vergini al Mondo innumetahil fono » 

Ma quale , o quando alla gran Madre eguale ? 
jVoftra tant'alto integrità non fale , 

Perch'ella ebbe innocenza , e noi perdono . 
Purijfima comparve al divin trono > 

E ginn fe l'alta fua bellezza a tale. 

Ch'io non fo dir , fe Dio fatto mortale 
Di lei pià fojfe o donatore , o dono . 
g«cl/ nell'antico Rovo il fuoco abbonda » . , 

E fiorifce la pianta > ancorché ferva 
Nell'hfolito ardor , che la circonda > 

Tal vicendevolmente in lei s'offerva 
Verginità > che 7 fuo bel fen feconda , 
Fecondità, che 'I fuo condor, conferva • . 

So, 
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So > eh* al fin di Maria reterno Bene 
Grandezza dii , che all'infinito fiale t 
Ei ch'ella quafi al fino gran Figlio eguale • 

Vn non fio che d’immenfità contiene . 

Tur tanto il fiuo candore a durar •viene > 

Ch'alia Madre la Vergine prevale : 

JSjbn , perche fia maggior » ma per eh' è tale » 
Che in fi più lunga integrità mantiene . 

TDì lei naficendo l'increata Cura 
Mon k laficiò fecondità per fiempre 9 
Purità si , ch'eternamemte dura . 

[Altre il fiuo fiore y altre il fio fieno ha tempre - 
Cefisò di generar , non d’ejfier pura ; 

Fu Maire una fiol volta , e Vergin fiempre . 


Mei principio era il Verbo » e *l Genitore > 

E'I Genitore > e 7 Verbo erano Dio ; 

■ Mè 7 Verbo potea dir : fii mio Signore 
jVè 7 Genitor : il tuo Signor fion'io . 

CMa poiché l' un per infinito amore 
In fiembianza mortai fie ftejfio offirio » 

Giunfie l'altro d'impero al fiommo onore 9 
E 7 Signor : fiedi , dififie al Signor mio . 
Siedi 9 eh' a te la defira mia rifierbo 
Mercè di lei > che debellato 9 e domo 
Ha d' Aquilone il regnator fiuperbo : 

Di lei 9 eh' ad onta del gufiato pomo 

Ingrandì l'Vom , perch'unì l'Vom col Verbo 1 
Ingrandì Dio , perch'unì Dio coll'Vomo . 



Som t fettjt innalzato infermi , e baffi 
Veggio il gran Dio , che dife fte jfo elice 
L' Immortai Figlio > e in unita felice 
Vun V altro amando eflernamente ftajji ; 

E qual dall'uom naturalmente uom fajft , 

B fuor eh' aW uomo > uom generar non lìce 
Tal fu nel Cielo è Dio di Dio radice > 

E produr Dio > fuori eh' a Dio non daff . 

Ma tu con nuom alta *vìrtù fovrana 
Vom generi y o Maria y chiDionafeea 
In altra guifa ìnufttata , e frana . 

Tu doni effer creato a chi ti crea ; 

E fei Madre d’un uom , Jenz'opra umana % 
E fei Madre d'un Dio , fenz'ejj'er Dea • 


Poiché del fuo fallire Adam s'accorfe > 

E per •vergogna fe medefmo afeofe , 

A pajfeggiar r Mtijftmo fi pofe 
Tra la •vendetta y ed il perdono in forfè • 
Quando da lungi la gran Donna feorfe 
Riparatrice dell' umane cofe > 

Che da queft'erme piagge » ed odiofe 
Alteramente germogliando forfè i 
E pera , diffe , dell'itfaufto pomo 
L'afpra memoria y or ch'apparir vegg^io 
Colei y che l'angue ingannatore ha domo . 
Colei y che generando il Figlio mio , 

Farà y che Dio fi raffomigli all'uomo > 
Perche Vuom' tornì afomigliarfia Dio % 
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Io ^ìdi un giorni pten di maraviglia 
tAjfifa in alta i e gloriùfa fede 
Lei, che y come U Jito flato almo richiede * 
ùnicamente il fommo Ben famiglia : 
jE *n me volgendo l'adorate ciglia , 

Ove tutto del Cielo il bel rijiede : 

Mìa gloria » diffe i occhio mortai non vede 
indarno immaginarla uom fi conflglia . 

Bd io : me dunque del mio fral foggiamo > 

E me dì tutte le terrene larve 
Sciolga adejfo il fatale ultimo giorno . 
^^ndo una nube luminofa apparve » 
klhe tutto ricoprì l'aere d'intorno > 

E la gran Donna dileguojji > e fparve . 


^t^a deìPunìverJb Arbìra > e Diva 
Llhefovra ogn' altra al gran Fattor diletta > 
E pria del Mondo a pr^ del Mondo eletta » 
Da felìtaria afcende orrida riva , 

^^ej la è la ^ella > che di Dio la viva 
Progenie eterna ha in urna» vel riflretta » 
E a lei congiunta alteramente » e flretta 
Tant' oltre va » cb' all'infinito arriva- 
Ben vorria l'alma defiofa > e intenfa 
Gìrfen con ella t^e il gran volo eflende t 
Ma dì poggiar sì alto indarno penfa . 

Che nè pur' e (fa fe medefma intende > 

Nè quanta chiude alta vìrtude ìmmenfa ; 
E lefue mete il fido Dio comprende . 


Se jìammeggtaite H Sole , e V auree ftelle t 
O fiorir veggio il verde fitolo aprico » 
Maravigliando a me medefmo V dico : 

Maria fi la cagion d" opre si belle . 

Per lei dal nulla quefte cofe , e quelle 
Trajfe il fuperno Facitore antico » 

E tutte a lei , che vinfe il gran nemico > 

Ee foggettò i com'a Reina Ancelle • 

Mè valfe al folle empio Avverfarìo optorfe 
Per ejfere a nuW altro in Gel fecondo > 

E por l’eterno alto decreto in forfè • 

Che dal fommo adombrata Amor fecondo > 
Vittoriofa la gran Donna forfè y 
E V Mondo in Dio produfj'e , e Dio nelMottdo» 


Sovra i figli d^iAdamo iniquo j ed émpio 
Vibrò la colpa il velenofo artiglio y 
E tutti rei gli trajfe in quefto efiglio * 
Ov’iocon gli altri il comun fallo adempio » 
fJMaria non già y che fola y e fenza efempio 
L’eleffe > e preelefì'e il Divin Figlie > 

E per eterno aitiamo configlio 
La tolfe al nofiro inevitabil fcempio • 

Ma s’ella è tal , perche il fen puro > e mondo 
. Per coffe morte coWinfaufio telo > 

*Bagnato fol nell’altrui fangue immondo ? 
Amor y non morte ruppe il j'uo bel velo ; 

E chi dal del Dio truffe > e dlello al Mondo 
Trajfe Maria dal Mondo > e diella al Cielo • 
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Se foddisfare alta infinita ojfefa 
Potea’foh infinito alto joggetto » 

Render , qml prima , fumati Germe > eletto 
Erà Divina , e non umana impreja ; 

Ma perche l'uom tira divina acceja 

%Jivea peccando , e il gran Pattar negletto > 
Vn Dio , cb’avefie il nojlro umano ajpetto > 
Placar dovea f onnipotenza offèfa . 

^^ndi chi fece il nojlro duol giocondo 
^Vcro uomo infieme > e vero Dio , per noi 
Nacque , o Maria , dal vojìro fen fecondo • 

E iljommo Bene, che co’ cenni Juoi t 
Senza di voi volle creare il Mondo > 

Non lo volle falvar fenza di voi . 

t 

P arche tu foJH quella s 

Che il Re del Cielo elejfe all* alta imprefa j. 
E fenza te non diè falute al Mondo ; 

^j^lla'j che non comprefa 

Nel gran pubblico faUo > e tutta bella 

Fu dal J'ommo adombrata Amor fecondo » 

O Santa Madre dell* Adam fecondo i 
tA te lo Jlil rivolgo , e l'intelletto ; 

^fMa nulla pojfo , fe non porgi aita 
All* alma ' i chefmùrrita „ 

Mal pareggia l'immenfo almo foggetto • 

Tu ver me le pietofe ■ 

Luci rivolgi del tuo dolce afpetto , 

E da quejfe infiammato io dirò cofe , 

Che ne* J'ecoli fur gran tempo afcofe . 

Dirò 
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Dirò f che V di primiero 
Di fue disvine incomprenjìbil nfh 
St>*ur*ogn' altra t*elej]e il fammo Padre ; 

£ inva» di voglie rie 

S’armo per fard di tue fpopie altero 

Jlfier nemico dell' umane /quadre . 

TufoJH fin d’aliar Regina , e Madre % 

E nulla valfe alT empio il farti guerra > 

E immaginar delP Aquilone il figlio ; 

Che ’l temerario orgoglio 

Virtù maggiore in un momento atterra » 

Virtù ^ che ’l Re jùperno 

Dal gran tefir dell’ ire fue differra % 

E l'avverfario del valore eterno 
Confonde » e fuga al tenebrofo inferno . 

Mira con qual rovina 

Cade C angue fuperbo , e quanta fico 
Parte del del precipitane mena ! 

Ma non per quejìo il cieco 

Defio corregge , o al pentimento inchina 

La veglia ingorda ^ e di livor ripiena * 

P'ary che non finta l’infinita pena % 

Che d'vgni portelo divora , e rode» 

Tal nutre ài vendetta ampio difigno » 

Già della Terra il regm 
Va meditando , e ne trionfa > v gode i 
Già ’l pomo rio diftenfa ^ 

E col piacer della futura frode » 

Che contro l’uomo in fi rivolge » e penfa » 

La perduta del del gloria compenjà » 

P enfier , perche mi guidi 
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A rammentare il mal guflato frutto ì 
Lafcìa t che Vinfelice iftorìa V taccia . 

Già non mi doglio in tutto 
De* primi noftri Genitori infidi. 

Nè di lui , che ingannando il piè n* allaccia » 
^^el , ch*èfcritto nel del , convien fi faccia 
B •veggio ben » che fe l'altrui non era 
Falfa impromeffa , e H nofiro calò a^v^erjò , 

Nè *l deWVni'verfo 
Scefo faria dalla fuperna sfera 
A domar l'empio Moftro , 

Nè tu con fo^vrumana alta maniera 
Chiufo il gran Dio nel •verginal tuo chiofiro % 
Fatto a^vrefìi felice il peccar nofiro » 

Se pale fi in quel tefnpo 

Erano al folle ingannator gli effetti 
Dell'arsi fue > com'or , cb'ogn* ombra è tolta , 
Forfè penfieri , e detti 
Cangiati avria , per ripar arfi in tempo 
Dall ejfer vinto la feconda volta ; 

Mucosi piacque ài Cielo, che' di folta 
Caligine coperfe H gran decreto , 

E la nofira falute a te commife . 

Tu in difufate guife 
Alteramente umile , e manfueto 
Fefii il Nume fovrano ; 

Ed ei, qual buon Pafiot , non fu mai lieto , 
Sinché ritolto al predator di mano 

ridujfe^ infua greggia il Germe umano . 

Dtco , che noi in fna greggia 
P tr gran pietà ridujfig , e dagli acerbi 
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Lacci di Mone il buon Fajlor dìfciolfe ; 
l^oi in vece de* fuperbi 
Abitatori dell* Empirea reggia 
E/uli falla terra in feno accolfe . 

*Buon frutto dì mal feme il Mondo colfe » 

E per alto ineffabile conjìglìo . 

Dall’inimico derivò falute ; 

Ma fenza te perdute ^ ^ . 

Eran noftre jferanze ; e 7 divìn Figlio 

/S/è pur rivolto a noi 

Avria pietofo una fol volta il cìglio , 

Se tu , che {fua mercede ) il tutto puoi > 

Forza non gli facei con gli occhi tuoi • 

Virtù dì tue gioconde 

Luci fu quella t che dal/ alto truffe t 
E cinfe il Verbo dì caduco ammanto ; 

Non , che a Luì bìjògnaffe 

%Aìta , 0 nafeer non totefje altronde > 

Ma te fola degnò dell’onor tanto . 

Nè del gran Parto mai altr* ebbe il vanto > 
Salvo H Padre > che in Cìel genera fempre > 
Della Divinità Princìpio > e Fonte > 

EtCj che di nojh’onte 

Quaggiù 7 danno ripari , e 7 duol contempre 

Onde fe giunte fono 

Al Nume eterno le terrene tempre , 

S l’uomo ottenne al fuo fallo perdono j 
Di te , gran Donna , interamente è dono • 
Canzona tu non farai gran tempo fola. 

Se chi 7 bel feno di Maria riempie 
Della fua grazia il mio difetto adempie • 

Don^ 
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D Offffa immortale i io leggìo 

Muover dall'alto ^increato Sole 9 
Che 'n te difcende come pioggia tu vello % 

E al fuon di tue parole 9 

Come ordinato avea n^l fommo feggio > 

Fa fe dell'uom vìjìbilmente bello « 

§l^fti 9 del Cielo 0 gran Reina , è quello » 

C,je fono il vel delle terrene bende 
V e jfer' eterno inalterabil ferba ; 

^^ftièquel9 cbejuperba 
^lÓjìra natura giujlamente rendei 
Talch' a lei più non danno 
JMoia le, tante dì quaggiù vicende ; 

2^è più l'attrìfia il dolorofo inganno > 

Che fu princìpio d'ognì nojtro affanna • 

Jo vo meco penfando , 

Perche 7 gran Dìo di mortai /alma in vece 
Prefo non abbia Angelica fembianza ; 
tJMa 7 di 9 che guerra fece 9 
Vada per fempre l'empia turba in bando 9 
Ch'ebbe jùW Aujlro di regnar baldanza • 

Poi mi rivolgo a te nojlra fperanza > 
Ringraziando il fuperno alto Monarca j 
Cb'a noi converfe i fuoi pietop rat > 

, E te 9 che adorna vai 
*Dell'uman vel , non come gli altri carca ; 
Onde da terra lungi 

T'alzi qual pamma 9 ch'ai fuo centro varca » 

E per fomma beltà tant'alto giungi ^ 

Che Dio coll'uomo , el'uom con Dio congiungi» 
mai fato fublime 9 
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Dacché ufi) 7 Mottdo dalVantho nulla , 

Ebbero chi più furo al del diletti 9 
Che tu fin dalla culla 
Non Vavanzajfi ; on^ quaggìà le prima 
Bell’ orme muovi Jèvra i pià perfetti • 

Figlia del Re fuper»o> e degli eletti 
ùltima méta t ove chi tutto puoi e 
Di far' gran eajè fi compiace > e vanta . 

Come di rai ^ammanta » 

^mPaltro Sol > mtbe > cui 7 Sol percuote » 
Così dentro il tuo vago 
Seno tal porti luminofa dote > 

Che 7 dìvin Sol fmri di fe fai pago » 

E fei di lui quafi infinita immago • 

Quanta fu mai Ì^Uezza 

Negli Angelici fpirtì in Cielo accolta 9 
E* nulla al paragon del tuo bel lume ; 

Ferche in forfè una volta 

Fur di cader dalla fuprema altezza , 

Ove gli uvea locati il fommo Nume : 

Ma tu volando con più altere piume 
Seìftabileineterno9 e nè pur f ombra 
Dì peffibil’ error tua tace ofcura • 

Come bel per natura 9 

E intatte e 7 Figlio > che 7 tuo fieno adombra 9 
Così dtogn’ atto rio 

Tu fei per grazia , e d’ognì macchia fgombrq » 
Nè di te 9 nè ài lui fiotto il gran Dio 
Cùfa più pm>a immaginar poft’ io • 

Percb'iù veggio » che grazia > 

E non virtù di naturai valore 

Fa, 
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che tu giunga a così alta mmi\ 

Adoro il gran Fattore , 

Che tal ti fece i e ft compiace y e fazia 
Della tua vifia y ove fue brame acqueta ; 

I^OH y che beata in fe medefma > e lieta 
Sema dì te non fa la mente eterna ; 

Ma fua gloria mirar gode in altrui ; 

E pìU negli occhi tui > 

Dove Jì JpecebiB la ^Sotttà JupcTtta 9 
Cb’a noi fe fteffa diede ; 
f quante mite in lor s*ajffa > e *ntema 
Scrìtto vi legge il divin Inerbo y e vede 
L infinìt 0 poter y che in luì rìfede • 

Canzon » l'altra compagna avrai ben prefia y 
P er far pago il defo compitamente > 

Che m'ha d'alti penfier piena la mente* 

P oiché per mìa ventura 

A dir m'invoglia quelV ardente zela % 

Che più crefee parlando , e f diffonde l 
La Reìna del Cielo , 

Dì cui ragiono y ogni vii voglia impura] • 
D^l cor difgombri y e'I bel defo feconde ; . 

In guifa tal » che dove il Sol s'afconde > 

B dove nafee rifonar f fenta > 

L'alta memoria dell'imprefe fue l 
E come colle due 

Sue fante luci la grand'ira allenta 
Del Giudice divino > 

E come ogn'or noflra falute tenta 
Ella y che tutto dell'uman deftino 

Tìen 
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Ti e» t a ffoluto unherfal domino ♦ 
iVJ?/ cominciar mi par’ve 
Bfjer com'uom , che fuor di •vìa fi tro’ve 
in folitario alpefire ermo deferto « 

§l^Jh mie •voglie altrove 
Volger facea fatto mentite larve ; 

Or' altro ì' fono > e ‘veggio il Cielo aperto. > 

"B veggio la gran Donna , che l'incerto 
Intelletto afiicura > e 7 guida in parte > 

Ove fenza contrario il ver difcopre ; 

Onde di fue grand opre 
CosH'alma riempie , e tanta, parte 
Tiene de' penfier miei > 

Che dalla mente ogn' altra idea’ fi parte 
E vago fai di ragionar con lei 
Dico quel X che nè pur penfar fapreì « 

Dico : prima de* tempi x 
^mndo il Motor Jupeme delle fielle ‘ 

Volle. mani feftar fua gloria in terra , 

Formò i Giujìi alle belle 
Regioni di pace y e dannò gli empj 
Gì ih nell'abiffo a dijperata guerra ; 

Ma poi che vide > che da tutti s'erra > 

Mè pure un v'ha > che volte a lui le fpallo . 
Mon nafca figlio di vendetta > e d'ira , 
Com'aito amor gl' infpira % 

Fi fieffo venne in quefia ofcura valle 
A diffonder fua luce y ' 

E nuovo aperje inufitato calle ; 

Calle y che drittamente al del conduce y < 
Ejè Maria di quello orbi, fa , e duit* 


Co- 
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Conte V ardente fpada 
Muove l'Angelo in giro , e del fatale 
Legno dì vita alla cufìodìa Jìafi , 

Così dell'immortale > 

£ nuova dì falute unica flrada 
Tutte Maria guarda l' entrati , e i paffì , 
M(t dove là pìà varco a noi non dafft , 

£ afcofo d'ognì parte è il bel foggiorno » 
Onde il princìpio della colpa nacque > 
fempre mai , che piacque > 

■ Fer lo contrario fece l'uom ritorno : 

E fe formando inciampo . . 

Sta l' Avverfario al gran fentiero intorno 
Maria v'accorre > e fa ftcur lo [campo , 
Terrìbile com'ofle armata in campo . 

Lo dir mai non faprìa \ 

Con quante di pietà leggiadre forme - 
Moìfuoì feguaci al bel cammino invita i 
muove no fr' orme , 

E riconduce alla [cura vìa , 

Qu ando la traccia an di ben far fmarrìta 
J^à ne porge al maggior' uopo aita , 

Vnica fpeme della gente affìtta 
Contro gli affaltì orribili di Morte * 

Fuò bene in fulle porte 

"Della mifera vita a noi prefcritta 

Fremer contro l'amica 

Schiera nel libro de' vìventi fcritta ; 

Ma d' abbatterla ìn^rncf'S' affatica 
La fatale del mondo empia nemica » 

Laffoy ch'io [pero i e temo y 





RIME 


H pfà tyemettdo della morte affai \ 

Veggo il Giudice eterno » cbe m afpetta p 
‘Deb chi fia quello mai * ^ ^ 

Cbe mi ritragga in /alvo anzi Veflremo 
Grrìbil di dell’ immortai vendetta^ ? 

Vergine fovr’ogni altro al del diletta > 

A te ricorro > cbe fofpender puoi 
“La fatale amarijjima fentenzai 
Tu Madre di clemenza 
Mojlra al Figlio adirato i lumi tuoi » 

Mofìra l’aurato crine t 

Cbe 7 cor gli awinfe > e*l fen t che diello a notp 
F me colle fue grazie alte > e divine 
Scorgi ficuro al gloriofo fine • 

Canzon y qUefio è la meta > e qui mi taccio * 

Ma quanto mai della gran Donna io diffi 
Fu breve fiìlla d'infiniti abijfi • 


FRON- 
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T V fgmpr e > Amor , vai faettando i cuori > 
È il pià bel colpo ai fino ad or negletto* 
Perche non piaghi Elvira ? altro ricetto 
Migliore aver non panno i dolci amori , 

Si pur r impiaga , e al cor vibrale ardori % . 

'Ma a tal colpo firn il dardo d'oro eletto ^ 
Perchè quel molle » e dìlicato petto 
Non abbia a riportarne afpri dolori. 

Guarda aliar ) che la vuoi render conquifa i 
Di non darle tormento , onde ti chiami 
Crudel ) che l'ai da ogni piacer divìfa * 
Guarda > che non fien gravi i fuoi legami ; 

Pace non torte i ejonno. In altra guifit 
Io nonfo defiar , * eh* ella pur m'ami. 


Sofienta ornai -, mio Dio , Va fpro ftngello > . 
Chefovra me tu fcuoti , e fot m^addita 
Ove tu vuoi » che il cammin drizzi» e quello 
Correrò fé da te mi viene aita ; 

B quello calle » che parca pià bello » 

E dolce pel fpirar li aura gradita , 

E il mormorar d'un limpido rufcello » 

Che bagna la gentil riva fiorita » 

Io lafcierò » la tua mercede > e i pafji 
Io moverò per l'erto » ardito > e franco ; 

Nè fieno » te jeguendo ♦ i miei piè lajfi, 
Bfefia mai » ch'io mi dimoflri fianco 
P er quefio » o mio Signore , onde a te vajfi » 
A percuoter mi torna il derfo » e il fianco , 
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fSe vùlefft rìdWt ad una ad una ^ 

Quelle , che per Amor iagrimefparfi » - 
Vedrei talun dì me maranjtglìarfi > 

E fianco i' fora a numerar ciajcuna ; 

Cbe la mìa d^ognì bene alma digiuna 

Or fol giunta è a mercè dal di » ch’io n’arfi » 
£ , lalfo » la crudel 'Donna a cangìarfi . 

Di mille pene men non ne vuol’ una . 

Ora , che Amor piagò quel cor sì franco > 

Sua crudeltate , e fue gelate voglie 
Ringrazio quanto già per lor fui fianco ; 

Cbe fe pure per vìa d’amare doglie 

Sol s’acqui fia colei* n’ho tante al fianco > ^ 
Cbe del fuo amor non temo i altri mi fpoglie^» 


Io vo 9 Donna » dicendo di cbe tempre 
Siano gli affanni , che per voifofferft , 

Dal dì , cbe gli occhi mìei cbiufi per fempra 
c/f ogni altro oggetto * ed a voi Jola aperfi ; 
E benché Amor l'ama ro or mi comtempre > 

E fue dolcezze fuUa piaga verfi * 

Vo , cbe in lagrime finte ìl cuorfifiempre > 
E mofiri ancor di crudeltà dolerjì • 

Così m’infingo altrui vile ^ e fprezzato > 

Per difperar chi voi * dolce mia cura % 
Avria a me tolto » fe v’ ave ffe amato • 

Segua ciafcun fua arte * efua ventura i 
Nè fia pur ver > cbe un’amorofo fiato 
tf In cor di Donna piccìol tempo dura % - 
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Sta Gio’ve in Cielo > offra ripofo » e pace > 
Or gli amori > or le cure in petto afconde y 
E in tanto cria y comunque a lui pià piace » 
I^ojbr’alme t e loro il fuo dejlino infonde . . 
Che qual la cura , e il tempo , in cui la face • 
Tale al gran Genìtor l’opra rifponde : 
Amante alme amorofe , audaci audace . 
tJMejìo me/le le cria , lieto gioconde • 

Se però Ehira m’ha Jìn or fdegnato , 

Formò la fua crudele alma /prez zante 
Giù^e aliar furibondo > allora irato ; 

B s’io tanto amo il fuo gentil fembìante , 

Così mi pofe in amorofb fato > - 

Ciovf aliar tutto molle > allora amante . 


Sotto il gran fafcio de* miei tS'ìflì affanni 
Trapaffando men Vo quejla sì acerba 
Mifera vita , anzi morte fuperba > 

Che vita non può dirfi in tanti danni . 
Spendo in dolermi l’ ore y i giorni y egli anni% 
Mè per radice , o fiore > o fugo d’erba 
La cruda piaga mia fi difacerba > 

Ni vaimi cangiar pelo y o mutar panni» 
Pafcomì di dolor > piangendo rido ; 

Non trofvo in tanto mal chi le cortefi 
Orecchie pieghi , e a chi volger mìo grido ^ 
Volgami alla ragioni no y chel’offefi: , 

Ad Amor ? no > che dì premere è infido : 

A gli Dii ? nó > che a Jpergìurar gli prefi . 


( 
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Tanto è , che avvinto io fon da tua beltade > 

Qy altro fuor , che prigion > più non apprezzo» 
E tanto io fono alle ritorte avvezzo 
Che più viver non pojfo in libertade • 

E fe talora per tua crudeltade 

Il career fuggo » e la catena fpezzo ' 

Tofio ritorno alla prigione in mezzo : 

Verror piango > e ad Amor chieggo pietade • 
Al mirare i begli occhi alteri > onejii » 

Cejfa ogni noia » e la tua chiara » adorna 
Sembianza fgomhra i penfier gravi ^ e me fi • 
Cosi Augellin , che prigionier joggiorna , 
S'avvìen , che un giorno in libertà ne refi > 
Tofto all’antica fuaprigìon ritorna . ^ , 

Se brami > Amor > dì trionfar d*un petto » 

Che fin or non foggìacque a tua pojfanza % 
Eccoti Elviya . A quell’ alta fembianza 
Conofeer dei > ch’ella non fente affetto • 

Chi *l crederla > che in sì gentile a/petto 
Foffe contro d’ Amor tanta baldanzaì 
E chi di ceder* anco fua cofianza , 
c/f fua durezza ■ Amor fo/J'e coftretto ? 

OÌh volgi altrove pur » volgi le piante » 

E di feomo a celarti ornai t’affretta 
Se lei non vinci , ed or non rendi amante • 
Oltraggiato Signor» fa tua vendetta» 

Acciocché a dir non abbia il Volgo errante » 

Che ìnvan ti cingi al fianco arco » e faetta 

Il 
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Il lento pajfo i eU mìo guardo dimejfo , 

La fioca •voce % e il pallido mio volto > 

Tutti ^ìdan j che Amore ha in me raccolto 
Di feritale ógni pìà grave ecceffo * . ' . 

, E pure in mente avea un penfiero imprejfo 
Di vìvergli anni mìei lìbero > e fcmto i 
E il fen tener coti di ghiaccio avvolto > 

Che non l'ardeffe Amor , nè pur dapprejfo i 
Ed or dì fuoco ho il fen > legato il core . 

Or vada chi Amor vede > e non lo fugge 
Cinto dì gel y che lui copra, e difenda» 

. Mafie me ai vinto ^ onnipotente Amore y 
P erche del fuoco y che mi ficalda , e firugge » 
IS/on vìen , che la nemica mìa s'accenda ? 


§^ud or ferita vien tigre fuperba » 

Cià non pon l'alterigia , e non t'arrejla ; 
Ma vie pift cruda > pià fugace > e prejìa » 
Ovunque va y porta la piaga acerba • 

Tutta l'arena va bagnando > e l'erba » 

Nè già dimejfa ancor , nè ancor già mefta 
Piega queWalta incrudelita t^a » 
Nègìàmen ferità nel petto ferba» 

Ma ratta fi rinfelva , e fol defia 
V indetta , e ftrage di chi l'ha ferita » 

€ y fuor y che crudeltate , altro non mira • 
Talla fuperba y cruda Donna mia 
Amor feria , ma vìe pìà fiera , e ardita 
Odia me , fdegna Amore » ama per ira . 


, ì6o 
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N Ave fecura , che rìpofa in porto > 

Solo i'aijida al vento aprir le vele » 

Riga ndo il nocchiere accorto 

L'onda tranquilla , e il del benigno ha /corto t 

Ma poi » che lieta per lo mare è Jcorfa > 

Fatto/ ofcuro U del » l’onde infedele > 

Rabbia di venti ^ e /degno 

Vaffalgon sì , che ornai /enza ritegno • ' • 

Mol naufragio fatai vede/ incor/a » 

Aliar / sforza di poter campare ; 

V/a 1‘arte > V ardire ' 

Fer non perire entro Virato mare * 

Così, tu, tAmor , tnai di buon loco tolto » 

E po/o in gran procella di fo/piri , 

Che d‘ Elvira il bel volto . r ■ 

Fè , ch'io re/ai ne' tuoi legami involto * 
lo mi credei goder gioio/a vita 
Tutti appagando i miài dolci de/ri $ 

§lMndo dapprima , o Amore , 

Fre/t a /eguirtì , e ti feì don del core • 

Ma vana fpeme , come /ei fallita ! 

Io vivea da te/ciolto in fe/a , e in giuocht » 

E or. sì m'incendi , ed ardi > 

Che de' tuoi dardi ornai t'avanzan pochi . 
lo veggio il danno , è ver, ma pur nolfuggo 
Vorrei fuggirlo , ma non fo, nè pojfo i 
Tutto in pianti mi Jhruggo , 

E molto affenzio in poco dolce i' fuggo • 

Il ferro infegue la/ua pietra amata « 

E da lei vien dal loco /uo rimoffo ; . 

E fatta amante anch'ella 

Sem- 


Digitized by Google 




DI FRONDISIO LEONIDEIO . i6i 

Sempre p volge tnver Vacata pella ; 

Tale anch’io fegub cruda Donna ingrata > 

Ed a Jeguirlapn dal dì t ch’io n’arp » 

Son dal depìn portato , , ^ ^ 

Che niun dai fatto fuo può mai ritrarp • 

Jiie sfortunato cento volte » e cento , 

Che il male io veggio y e pur fuggir non ofo J 
Amo contro talento » 

Seguendo Amor > caglon del mio tormento ; 

E il grande ardor , ^onna , cb’ognor mi sforza 
A palejar ciò » ch’ho nel fen più afcofo , 

Vol t che il mio mal deferiva t 

Ma la penna noi può » che d’arte è priva * 

Dirò i che Amor Jòl la fua face ammorza > 

E fcocca l’arco nel mio petto frale . 

Son troppo a ì colpi ejpojìo 

Amor m’ha pofo ^ come jegno a frale • 

Cotanto Amor m’ha del fuo fuoco accefo y 
Cotanto al grande ardore efea ognor porgo » 

E tanto è t ch’egli ha prefo 
Ad ardermi , ch’ornai tutto p è refe 
Confunto il petto y e il cuor , nè parte alcuna 
Da confumarp nel mio feno io porgo ; 

E pur tanto è y che avvampo % 

J\è ancor trovato ho alcun rifugio y o fcampo 
E d’ogni bene è l’alma mia digiuna ; 

Nè pn dal dì , che per lei m’arfe il feno > 

Volle y che i fuoi bei rat 
Volgere mai ver me pietop almeno * 

Oh crudo Amor y- ch’ogni mio ben togliefì 
Il dì > che ne’ tuoi lacci io pop il piede > 
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Ed a fegùìr mi deftì 

Denm crudeli , a te fpiacchno queJH 

Sofpìr i Cb'io Spargo » e u"ai doglia , e difpetto. 

Perche temi i ch’io le) pieghi a mercede. 

10 fervo » e a tutti è noto , 

S folo a Elvira il mìo Servaggio è ignoto . 

Oh dì crìjlallo aveffi almeno il petto » 

Che ciò i cE ella non mira, ecidi ch’io taccio 
Fuori allor tràlucelfe i ' i\ 

' E fi tfacefiìt aWar^r mio il fino gbidtcio ! 

Ella men cruda fora > ed io pìà lieto ; 

Ma da me tanto già Sparar non lece > 

Pokbe men fa tuvieto 

Maturai e vuoti cbecbiufoin «re» e Segreto 

11 fuoco giaccia 9 e la mia piaga altera . 

Sol mi refta a morire , e prego in vece 
D’ Amor 9 mia cruda fine 

A concedermi almen pietofa morte . 

§^Uo farà quefta mia man fevera > 

Cb'avrian col fio girar poi fattogli anni : 

Si si la mòrte ì vita 

A un’uom , ch’aita invan chiefe a gli affanni 
Ma che favello, 0 Amor ? Placano ì voti 
Crudo inferno i atro Cielo , e mare altero > 

E non potran dìvvti 

' Prieghì ammollirti ì e il tue rigor non fiuotiì 
Ch’io difperi perè ceno non fia, 

Sebben di fetpe nuìrì un cor pi h fiero . 

Mobile è per natura 

Donna , e fi piega alfin fe pria fu dura • 

Pari ìncopanza ell’ha s’ama , e defia > ‘ 




O 
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O fe U fido amatore odia > e difprezza » 

E come al svento foglia , 

A mutar voglia Donna è fempre avvezza . \ 

Canzon mia ^ vanne ardita ; ab no t'arrefia : 

Se ti fveli » 0 t'afconda 

jVonfo » che il mio voler par fi confonda . 

Fuggir dovrejìì > perche fei s) mefta > 

Ma la fpeme ful fin > ch'ai prefa appieno > 

Vuol ben > ch’io mi confoli % 

E che tu voli alla mia cruda in fieno • 


MOSStDE ECALIA. 

O Rr che dee, rifionar mio rozzo canta 
Fra vage Minfe > e nobili P afiorì > 
Palpita il cor nelfien > fiento i rojfori » 

E ai giufia vergogna il volto ammanto • 
Poiché baffo è lo fiil , né mena il vanto 
Di fipìegarfi tra Cigni , a cui gli onori 
Sì devon fiol de* più pregiati allori » 

Che mai nafcejjer là prejjo Arno * e manto • 
Che farò dunque ? a te» Febo , mi volgo » 
Nume gentil , tu porgi a quefio petto 
Voce miglior di quefia ♦ ch’ora J'ciolgo • \ 

Tu afficura il timor , tu dà diletto 
A chi m’afcolta > onde con quel del volgo 
Non refii il canto mìo vile > e negletto . 

^luan- 
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§lt^do il core era mio > tranquille Vote 
(Sorfrca Io fempre con egual diletto ; 

/^on m’ufcha jòfpir giammai del petto : 

J\lè verjàva dagli occhi il pianto fuore • 

X^on turha^ua i miei fogni ombra d'orrore 
'D'Amore » e /degno non provava affetto ; ■ 
In me folo viveva > in me ri fretto '• 

Cauto pa(fai di verde etade il fiore . 

Vìvo in altrui , or che non fon pià mio ; - • 

Di me fieffo non curo > e ben conofco 
§juanto da me diverfo ora fon' io . 

Twfffda m'I la notte ì il giorno fofco,; 

Ardo , piango , fofpiro , e provo , ob Dio ! 
^mndo meno il dovrei » d Amore il tofco . 


Beco già riede il fortunato giorno , 

Che fegnò di rilìppo il gran natale % 

CMa non fu il primo al di orefenre uguale % 
Se con fafli pià chiari ei fa ritorno . 
Sluello al nato fanciul fol ^ide intorno 
Del /angue Augufto lo fplendor reale ; 
§jueft o il vede impugnar brando fatale 
uTproprie glorie > e di trionfi adorno • 
Ma feguan pur gli anni felici il corfo , 

L'un più dell'altro a luì farà fecondo > 
Finch' al fuo piè curvi fortuna il dorfo . 

Jn giovinetta età refo fecondo - ^ 

Di prole , e di vittorie > imporrà il morjò 
%A i più rimoti po poli del %JAiondo . 


Oc- 
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Occhi , il Sol voftro a ^oì non dà ptit lume : 
Non vi xifchiara pi // , più non accende s 
Fev altri non per *uoi fervido fplende > 

E vuol i che fredda notte vi confume . 

Tempo fu , ntit ben prejle ebbe le piume , 

Che di voi Jì compiacque , or fe n’offende ; 
Rìgido un piccol raggio vi contende » 
Cangiato affatto il /olito cojlume • 
tSlida non vi turbi già la fua tncofianza ; 

Siate Clizie fedeli , e refli in voi 
Il pregia dell’ amar i fenza fperanza . 

Tra le tenebre vojìre dite poi , 
cAdorando la luce in rimembranza > 

Spunta l’Alba > efce il Sol > ma non per noi > 


Torna , mi fero core , in quefto feno ; ' 

Riedi all’antico tuo fido joggiorno > 

Ove « fe non avrai giorno fereno > 

Sarai fi curo almen da inganno » efcorno « 
Fuggi l’afpra prìgion ; fuggi il veleno 
Di quel petto crudel dì frodi adorno ; 

E ie’l dolor ti sforza a venir meno » 

Morrai sì ben , ma fenza lacci intorno . 
Vieni ; ch’ai tuo gran mal daranno aita 
Sdegno y Ragione , ed anche forfè Amore \ 
A cui tocca punirla fe tradita , 

Lafciq ancor la memoria a te gradita ; 

JJufata infedeltà ti fi a d’orrore ; 

E per più non amar > ti ferba in vita^» 

D’ 
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jyAlelJartdro , e d* Auguflo t vaflì otiòri , 
Che tramandaro a noi l' antiche iftorie 
Xdon van pari , o Signor 3 colle tue glorie 3 
Solo dì te fon tue vìrth maggiori . 

Va jh^ impero de' Regni , e non de' cuori , 
Degni refergìà quei d'alte memorici 
Ma che ! prejio la vita 3 e le vittorie 
Cederne al fato > ed agli altrui furori • 

Tu regni invitto al Mondo , e piit nell' alme ; 
Che de' popoli tuoi l'amor , la fede 
Fan ferma bafe al tuo fovrano Soglio ; 

Fd or propizio il Cielo a te concede 
*Del gran Nipote al tenero germoglio 
^Ornar la culla di trionfi > c palme . 


Opra è 3 Signor 3 del Ciel quel 3 che à noi fcende^ 
cAìto conforto nell'anguftie e freme . 

Egli Carlo ne tolfe , e in un la fpeme 
Di pace 3 ma la pace in te ci rende • 

Egli 3 da cui ogni gran ben dipende 3 
E di tutto quaggih la cura preme 3 
Ti fé nofiro Monarca 3 e. ti diè iufieme • 
Lavirtude3 e il valor 3 che in te rifplende , 
Or fe t'arride il Cielo 3 e dà la forte 

Di nuovi imferjy e d'altre glorie i fegni. 
Seguili pur jotto ti belle fcorte ; 

Che nulla a terminare i gran difegni 
tJManca , Je già per farti e grande , e forte 
Ti diè il fangue Luigi , e Carlo i regni . 

Non 
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Non fu dì Morte lo fpìetato frale , - 
Cb'al Mondo tcdfe la bell'alma altera : 
Dolce jonno la truffe all'alta tfera 
tA goder colafsà gloria immortale • 

S' ella appena vefiio manto mortale > 

D'ogni pondo terren fcìolta > e leggiera • 
E tutta acee fa di fé pura • e ‘vera > 

P ur fempre vi fé a fe medefma eguale S 
Mal potè a d'empia Parca il crudo telo 
Muover Ver lei in afpra ufata forma » 

E addurre^ oltraggio in cosi nobil velo • 
Iddìo prefcrìfje al fua partir la norma\ 

Onde sì lafcia il Mondo y e ratta al Gelo 
P affa la reai Donna > e par che dorma • 

SALICO LEPREONIO. 

C Onofeo ben y che la perverfa forte 
Sin dalla cuna ad atterarmi intenta 
Non è ancor fianca y e che di nuwo tenta 
Con flravaganza ria darmi la morte • 
Onde il cor genero fo , ebe sì forte 
Già dìmoftrojfi un tempo , or vede fpenta 
Jn je l'alta fortezza , e fi contenta 
Di diserrare a vii pianto le porte , 

Se avran poi quefie mie lagrime amare 
Fato dìverfo , e l' orride comete 
In felle cangeranfi amiche , e chiare y 
Noi fo: ma fe y occhi mìei pianger dovete > 
Fatelo adeffo l che mai pià mirare 
Duol maggior del prefente non potrete • 
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JH/o core f e puoi /offrir tàtJto dl/pf^èzzo ? 
Mentre da quella , a cut tanto ai Jern^ite > 
Altro in premio non ai , eh' effer fcbernito » 

E ti contende ancb'un fol guardo , un vezzo ^ 
E febben fo » che per tuo male avvezzo 
Sei troppo alle catene > ed avvilito , 

Tur quefla volta ti dimojira ardito y 
E degli agravj tuoi fanne ornai prezzo . 
Lafcia Marnar Donna cotanto ingrata : 

Scordati pur di lei , che ti prometto 
Chiuder fempre in vederla le pupille » 

Che così non potranno aver Ventrata 
Dentro di te pià del fuo vago afpetto > • 

E ravvivar la fiamma > le faville s ^ 


Anima mìa dolente , e sbigottita » 

Conofei pur , ch'il tuo perverfo fato 
Solo a' danni , e martir t'ha defiinato > 
Non a contenta y e fortunata vita • 

Mijèra y cefja di fperare aita y 

Nel tempo > e nel penfar di mutar fiato ; 
E credi , che a' tuoi mali an congiurato > 
Amor tiranno > e cruda forte unita . 

Non feorgi pur , che quel dolce diletto > 

Che per gran tempo già ti fu sì caro , 

Volt’ è in affenzio , e di velen t'ha infetto ? 
Or y che puoi pià cercar , s'afpro , ed amaro 
L'iftelìo ben ti fembra , e a tuo dì/petto 
l^ivien' acqua di Stige H fonte chiaro ? 


Par 
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Farti , Febea gentil , da quejle fponde > 
Troppo indegno foggiamo attuo gran metto 
Fuggi da quejio Monte alpejìre > ed erto j 
Abbandona sì fofche » e torbìd'onde » 

Vieni meco d’ Arcadia alle feconde * 
Campagne ; e lafcia alfin l'afpro deferto : 
Ivi al tuo crine altro leggiadro ferto 
Formar potrai di pià pregiate fronde . 

Fjì fenza temer di lupi » e d’orjt 

Gli affalti y 0 inganni di Pafiore infido ; 

O di fiero mafiin latrati » e morfiy 
Vivrai ficura , e lieta ; el vago lido , 

Il chiaro fiume y il bofco ameno fcorfi 
Pian dal tuo piè con Salico tuo fido . 


Troppo noiofa y e miferahil vita 
È' la nofira mortài , fe il bene y e*l male 
Par y che facciano in effa effetto eguale ; 
F 7 duol fi trova onde fi /'pera aita : 

Si pena amando ; e in libertà avvilita 
Valma s* annoia ; e proccurar non vale 
Da quiete piacer ; che per fatale 
Defiin pur quefio ad effer me fio invita . 
tJMifero me , che già m'afflifft tanto 
Vivendo amante ! or che libero refio > 
Ov[è il piacer , che m’allettò cotanto ? 
Privo d’affanni y e di gioir y detefto 

Stato sì rio : ma pur non veggio intanto >’ 
^ual feguir debba > che fia men mole fio . 
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tiheYo nacqui y e libertà conce ffe > 

Già benigna natura al mio •uolere i , 

Nè H corpo , 0 fue potenze ella m'oppreffe , 
Ma lafcìi il moto » e gli atti a lor piacere • 
Nè fu giammai dfi quefio piè firingejje . 

Fra nemiche catene ; e di Jevere . . 

Feggf il rigor » che reo mi racchiudere » 
Non ebbi in career duro unqua a temere • 
B-furfon fervo > e pur P arbitrio ho perfo > 

Il moia , e le potenze ; e tengo il piede 
Fra lacci , e vivo in mijera prigione * ’ 
vAmor tant’opra . lui natura cede » 

Forza , e gìujlizia ; e al tuo poter perverfa 
Tutto fi cangia ; e in nulla v'è ragione • 

VEI.ALBO TRIFILIANO. 

A Lato Vecchio in rabbuffata chioma 

Struggere in un’ìftante opre di lufiri% 

F con fuperbo piè gli avanzi illufiri 
Colpe fi ar vidi dell'antica Roma • 

Beco , dicea , delfuolo inut il Poma 
Le meraviglie de' fcalpelli \ndufiri » 
Ricoperte da verdi alghe palufiri > 

Scorno a colei > cb'F.ternità fi noma , 
pi tant' orgoglio allor la Gloria rife > 

À Indi additagli alto edificio » e poi 
Così fdegnofa il fito parlar derife ; 

^l^llo è il mio Tempio > in cui d'eccelfi Eroi 
Stanno fa i marmi le memorie incife ; 
Scuotila, altiero i atterralo ». fe puoi y 
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(Otpto dalVombrf appiè d'erta montapia ■ j 

Sofpirar s’ode il Fellegrin talora , ' 

Perche lunga è la notte l e oh qual fi lagna , 
Che comparir non vede il giorno ancorai 
Poi cangia in gioia il duolo allor , che il bagna , 
Coll^ rugiade la najcente aurora , 

P pih in mirar la florida campagna , 

^i^ndo è Jparfa idi luce , e il Sol l’indora , • 
Tal’iolunga provai , torbida , e nera ^ 

PJotte infelice delle mie fventure ^ 

^ppiè del monte , in cui Fortuna impera ^ ' 
Poi quel Sol mi additò le vie ficure t 
Il cui raggio immortai non avrà fera 
f^ella memoria dell’età future « .... ; 

Non lunp al chiaro Alfeo fu’l pili bel coUè ^ . 

Che rìvefta di fiori il vago Aprile » 

Giace a dell’ erba in fen tenera y e molle 
Il Paflorel V Halbe iu Jpoglia umile . 

Dunque ( dicea ) l’alta ragion » cui voile 
Donar pregio, d’onor vìrth gentile y ' 

Da ria legge d’ Amore ardita , e folle ’ 

Con inguria del Cielo avrajfl a vile ■? 

^jiando y non fo , fé di Paflore , o Nume -- 
Voce afcoltai y forte cosi y che l’eco ‘ . 

La ripetea di quà ^ di là dal fiume ; : 

O tu y che mal vai ragionando teco y 
Stolto ben jèi y fe di ragione il lume y \ 
F'Cnfi ^ ch'abbiuu vedere cAmory eh' è cieco y 
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Code ghrat tranquilli f ore di pace 
O nel merìggio > o nella frejca aurora 
Il villanello al prato ; e pur talora 
^l^lla rozza fortuna a lui non piace • 
Gode U Ricco fra gli agi t e fen compiace » 
Ma r ingordo fuo cor > non fazìo ancora > 
A più tefori anela > e lo divora . 

La^tropp’ avida fua cura mordace • 

Oh a quanti è poca una potenza vajìa ! 

Oh a quanti diede il ùel fin dalla cuna 
he. Corone * e gl'lfnperj > e lor non bafia . 
y^uole il deftin > che le miferie aduna ^ 

E che fiahil contento all* uom contrajia > 
Che mai pago e* non fia di fua fortuna • . . . 


T ciche in ferica tela » o bella dori » 

Vidi formar tua bianca man gentile » 

Con leggiadria trattando ago fottile > 

Erbe t pomi > augellettì y arbori > e fiorì 
Stupido y dìjfi : a così bei lavori 

Con tua pace » o Matura » unquafimile 
Opra produr non fai > nè in fen d’ Aprile 
Finger la venujlh di quei colori . 

Alle mìe voci fi faegnò natura > , 

Mè potendo foffrìre i torti fuoi 
Gridò : chi folle le mìe glorie ofcura ì 
Guarda fuiropre mie ; mira > fe puoi . 

Veder pìà vaga y amabile fattura ’• 

E additommi il tuo labbro » egli occhi tuoi • 
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FfijJoggfiT > che in mezzo alle firejie ì 
Cieca notte forprende orba di luna , 

Teme y e fogna dormendo all'aria bruna 
. Spettacoli d'orror , larve funefte • 
diia poiché le montagne il Sol rivefie ■ 

TDì fplendor , che i bifolchi a i campi aduna > 
Sorge , e lieto fen va di fua fortuna > 

. Che dal fuól dileguò l' ombre molejìe . 

Così recano all' uom y fa vile y 0 forte t 
Alto fpavento in quefla valle ofcura y 
Spettri y fepolcri y immagini di morte • 

Poi fvanifce l'orrore » e l'affcura 
, ^i^lla y che fplende entro l' eteree porte > 

. Bella pietà » che de' mortali la cura . 

.L'Eternità » che in Tempio augufto , e grande 
Confagrato alla Gloria ha il fuo foggiorno y 
Veggio y Signore y in quefo chiaro giorno 
A' rinomati Eroi tejfer ghirlande . 

Tofcia in veder V immago tua , che fpande 
Pai di virtude , e di valore intorno : 

Eccoy diccy 0 Liguria y illuflre y e adorno 
Vom y di cui chiare vedi opre ammirande * 
Slt^i con dolce amabile confglio 

Placò deU'Anglia le minacce , e V onte 3 
Onde grave temejli alto periglio . 

Mira per lefue gefre eccelfe > e conte 
§lual riferbai corona al tuo gran Figlio • 

Dijfe ; e il fuo cerchio d^ or gli pofe in fronte . 
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he [lupende , ch'io •oìdi in ma/mi fcobé i 
Opre de' fabbri , che iUuftrar l'Egitto » 

Ritolte a lui dal trionfale invitto 
Popol dì Marte % e in riva al Tebro accolte 9 
Giacquero i è ver , lunga fiagion fepolte ; 

Ma giunto tl chiaro di dal Gel prefcritto 
L'almo Paflore y il di cui nome è ferino 
Di gloria in fronte » al cieco obblio le ha tolte * 
E qual già fero i Cefari fovente i "V 

Tal d'Egizj trofei fregio la chioma 
Alla Donna del Tebro il gran Clemente * ' 
'Alto prefagio y che di Tracia doma 
Coll' ampie fpoglie la fua man pojTente 
Ornerà un giorno il Campidoglio > e Roma * 


Se le fortune io feopro afpre > 0 gioconde t 
Se rimiro nel mar cahna , 0 procelle > 

Se contemplo l'abìjfo , 0 pur le felle > 

O del fdolo la vifeere feconde : 

Se penfo a quante alta potenza afeonde 
Era vafìijftmi giri opre più belle y 
Stupido rejìo > e in un mi perdo in quelle '• 
Dell'eterno Japere idee profonde - 
E quanto più coll' ali in alto afeende » 

E più fi avanza entro l'etereo regno 9 
Men L'intelletto vede i e men comprende « 
'Ahi , che d’inveftigar vano è 7 difegna 
L'ùpre di L ui y che fol fe fteffo intende ; 

■ Bajìi la Fede ad appagar ì ingegno . 
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Volto Motot che aWVniiierfi Interi 
"Diè con bell' armonia forma ì e mifura^ 
Dopo tant'opre fue fì l* uom primiero » .. v.,: 
Piti d'ogni altro lanior nohtl fattura . 

Tal jè CiEMENTE , il dì cui cettno altero 
Pria ri fiorò virtù , refe ficura 
Nel fuo trono la Gloria > e il 'primo Impera ] 
Ridonare all'onore ebbe la cura . • 

■ Indi i Signori di Porpora novella % ' , 

Alta dìvifa de^fuhlimi Eroi , • 

Voi circondò , che fete Onor di quella . ‘ 

'B tardi ilfey perche vedea, che poi 
p er la gloria Latina opra più bella i . 

Far non potea i che donar l'ojìro a Voi * ^ 
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De' Cepiverfi delie pref enti l^ime ; e de' loro tutori» 
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ACASTO LAMPEATICO. : 

N ome portato in Arcadia dal Sig«Àb. Enea Antonio 
Bonini Bolognefe . 

tAbmìt ebe il carro mio fragile t e carco • 

^b morte t morte fe tu avejji gli occhi . 

In morte del Signor D. Orazio Albani fratello di N. S. 

Papa CLEMENTE XI. 

%Avefte pur più tofio irati ì^umi . 

Che guardi t eptnfi^ Veilegrindìvoto» 

Per S. Antonio di Padova . 

Che mr piota mirar riviere , c valli < 

Chi è coJjei, che a mextfl notte è della • 

Per Monacazione . 

Cinta la mente di que’ reìpenfieri - 
Canzone intitolata l'adulazione . 

CoUeif cbct 0 TellegrinOt in marmo /colta , 

La Cleopatra di Belvedere in Vaticano • 

Dov'è la bella età y che gìgli y erofe. 

EccOy ch’io pur ritorno y avalli amene» 

JEccogid Progne f ed ecco Filomena . 

La terza tokay ahi lajfo mertveggio . 

0 Mopfo y Mopfo y quella tua sì ardita • 

O Morte y Morte gloriofa y e chiara . 

Ofuper betta mìo piccolo ^no . 

Per la terza Sacchetti maritata in Bologna 
0 tergine Ila , che il bel fior degli anni • 4 

Per S- Caterina da Bologna. 

Perche Bologna mia y gli umidi rat , 5 

In morte del Principe Giovanni Pico della Mirando- 
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c Ttrche non fieji In pià remota parte . . j 

In morte del Principe Gio. Pico della Mirandola. 
Qualora il mioSigf/or dal Cocchio fcende . ^ y 

, Per la promozione dell'Eminontiflìmo Signor Cardia. 
Pico . ‘ 

Qualar colei » per cui mìo carfofpira. % 

Qualar da me (cacciar cerca, e m'ingegno . ^ * 

Quando veggi 0 apparir etall'Oceana . tx 

Scinta le ben de imperiali , e il manto • 8 

tergine Santa, che talor cblamafii • f 

Per S. Caterina da Bologna . 
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P orta qnefto nOme tra gli Arcadi il Sig. Ab. Fran- 
ceiVo Domenico Clementi Romano , Segretario 
dell’tccellentifs . Sig. Duca Sforza Ccfarini , Feretri. 
Ha egli foftcuuto in Arcadia il SottocuUodiato » e 
^ il Collegato* 

tArcadia mia coler in fparfot-ed involto, ^ zo 

In morte dell’EcÈellcntifs . Sig. Duca D. Federico Ce- 
.. farini detto tra gli Arcadi MifcnOi Sonetto latto in 
occafìoné de’ Giuochi Olimpici. 

Chi vide mai, o di veder prefume . 

Come tempi , e trionfi, e fiat ue ergete • 

Contrari venti di fortuna, e dimore . 

Deb qual mi (corre , oh Dio , di Vena in t>end . 

Del biondo Tebro in falla defira riva . 
Dell’,ArbiaÌritornoaila fitrita riva. 

Dunque Palma tra riffe ai fempre accefa • > 
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l'anno 
Ageiìlo , che è 
l’Autore delle prefenti Rime , e Montano * che è 
il Sig. Ab. Pompeo Figari, e ciafeUno favella co’ ver- 
lì propri • 

x9 


^Egloga fatta in occafione de' Giuochi Oiimpici 
' 1709. ove s’introducono a favellate Agelilo , 


' £cco il carcere aperto , e il crudo , e ftrano . 
Forfè celarmi in quelle piaghe io fpero» 
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La divina pktade è ornai già 0 aneà • 

AU'l^uropa in occaiìone délmovimeotd del Tarcó nel- 
la Morea * 

0 hofcbì , 0 fthe vai , che tante t < tante 4 
O gente d‘l/raele afflitta t e mtfla» 

0 yni t Viti i awenturefo fiume . 

Tiene di [anta a rdire i 0 bella i 0 far te . 

Tiene del lor natio valor primiera. 

Due! primo [guardo ^ ch’io rivoìfi alci • 2 r 

guercia i che tanto al Ciet l’altera fronte ^ xt 

Soffia t mi difle t/imore i è la catena» ■ 24 

f^eflo f che vedi in rotii panni avvolto , iS 

Pel SS. Natale eelebracò dagl! Arcadi . 

Sì forte ,Amore in (ita bada mi porta . 

. Vidi fulTebro duo fanciulli armati » 27 

A.LASTO LICONÉO; 


N ome col quale è concraddiftinto in Arcadia PE- 
minentlfst Sig. Cardinale Fulvio Aftalli Romano 1 
Vefeovo di Sabina > Pafiore Arcade Aedamaro . 
Mirava Eugenio intrepido » e collante . 

Per il Sercnils. Principe E ugenio di Savoia^ in óccafio- 
ne della Vittoria al Savo . 

Tallar. te i 0 guanto ìgiuflo il tua furóre. 5^ 

SI parla a Fallante piangente » e furibondo coiitra Ne- 
rone parricida d'Agrippina » 

J{rma , eòe ergefti le tue moli alteri » 

Giardino di varj fiori Alile mine di Roma « 

ALINDO SCIRTONIaNo. 

T AI nome ha in Arcadia il Sigaor Filippo Oi'cCnfio 
Fabbri Romano - 

%Arftr gran tempo in C tei d’ira f édt [degnò. 4^ 

Per l'Accademia Pontificia di Campidoglio in lode del- 
le tre Arti liberali Pittura 1 Scolcura>c Architettura^ 
recitato l'anno 1704. 

Chi è coftei , che di beiti novello • ( & 
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c ' "|>et*rÀffunta fli Maria Vergine 

Cinto co d'jnjolitc fpìenaofc , ' \ ^ 

•-> Per l’Accad di Campidoglio, recitato l'anno i7or. 
Comè vogo Ufignuo IO tn gabbia fircttò . > jo 

£ccOi Erafloi il btìcalk a/trro%efaiu<^k ) . ^ 

Jo veggio d S ol di nuovi raggi adorno • 41 

■Jovo cantar d’ecOclfi Eroii'imprefoì « , . 

Sonetti proemiai^ . 

VéArte , Ci&e intenta è ad animar colori • $6 

Per r Accadi di Campidoglio i recitato ì’annò ìfor- 
Voxio , eilpiaeero f e la dtjcordiàingtufio,. . 4S 

Rifpoftàadiìn Sonetto del Sig. Card. Panfìlio; 
idrate i alio Signor tìmiiraìt infornai 4S 

Invito al Sig. Card. Panfilio a riaprire ìa fuà Accadc- 
• mia di 'belle lettéré 1 1 

f> ckiara i mvitta i e glorioja Donhà ; ^ 

O leggiadra Verginella ) jj 

Canzonetta pei: l'Afiuntà di Maria Tergine » 

Òptùf cbeuJfenxiOi t fiele amaro frtut» • • f* 

*Padre del Ciel i fé giovami defioi. 44- 

diacciavi i 9 gloriofeeccelfe mura i . , 4^ 

Facto in Vienna l'anno i_T*à. . * 

^oc’anxiun/atiroalfiumicelloineivà. 40 

Trejfoera ornai quel tempo ^ in cui l’etatc* 4^ 

-•pria» che Etile io rmròffii eratodiFille é 40 

5^ fia y ch'io /oppia un giorno al fuoao tdtoro i 47 

Ad Ire«w ;• • . .. ! 

Se il Citi fetiipre Jeneud , è vetdi i prati. ■ fS 

Veglia de* Paflori irella Capanna di Miiiodo ì Egldga > 
in cui s'incròducono. Alindo, Cloaotor e Floro • ^ 
'Sé. nella prima età del viver v^ftro . 4f 

In'Ioddcfel^g. Alute Di Alcfiandro Albani Nipote di 
N. S. , ■ 

Seperopratalordeì^udefire.' 4X 

Signor y di tante glorie il Mondo empiete i ^ 

Ad imireuo Profenfe, Monfìg* Francefeo Gindice. 
Signor y quel dì tfbedUmcneo la jaee* jr 
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per il nstrimonio tri ìSignon Cavaliere Pietro Paolo 
- C4rrara » e Marchefa Antonia Anguifciola . 

Sommo eterno Signor d’umanjcrvaglto • , f» 

Per il SS. Natale 

Spirtogentilf che d’immortale onore , ^ ..4* 

In morte ^ Francefeo Riviera in battaglia . 

Tante grazie t 0 Signore $ inme fpargete » ^ 

Al detto Monlìg. Giudice Maggiordomo di N. S. 

Tigre felvaggia in cbiufa oalle ofeura . ^ 4 * 

Vago faniiu! , pria , che /puntale il giorno • 41 

Per la nafeita del Principe di Savoia . 

ALTERI O- ELEO. 

C Osì tra gli Arcadi era appellato II Sig. Dottore Al- 
lefTandro Marchetti Piftoiefe» primo Lettore di 
Matematica neli'Unirerfità di Pifa, e Accademico 
della Crufea, il quale morì nella fua villa di Pontormo 
• in età d'anni ottantuno a’ ^ di Settembte i 2»4 l! 


^Allorché gU elementi il Fabbro eterno . ir 

%/tlma t $n ebe duri ceppi t abi la(fa% in quali» 7 ± 
»Amor ^ coHei t che in forma d’ uìngioìetta» 74 

»/fntma glorio/t , ove a pojarte • 

In morte del Gran Duca Ferdinando IL 
Ch’io t’abbandoni « 0 FtUiì ab non boio» 7C 

Chi tuo! veder manto opera* tra noi . 84 

All'Eminenrils. Cardio. Francefeo Maria de* Medici . 
Con vetri eletti erge alle Belle il voto • 8j 

In morte del Gran Duca Ferdinando li. 

Del nulla trar dagli infiniti abifiii» 81 

* Diane fortuna pur gli ampj tefori, ^ ^ ?£ 

Al Sig. Antonio Magliabecbi tra gli Arcadi Diotimo 
Oeio. 

Di Filli il biondo fior della gineBra, 7 f 

Donna , che fcefa da It Empireo coro . > 8ft 

Donna, dai volto tuo muover vegg’ia, *0 

Donna , l’alma beltà » che in te rfpleudf é 81 
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In morre di Ferdinando II. Granduca di Tofcaaa • 


7{jee t or che fpunta l’amo* ofa Sitila $ Si • 

^ice t vedi tu Id quel nuvol nero . 8» 

^occhieft cui fiero impetuofo vento, • 79 

Principe generofo t il pregio , e‘l merto , 84 

Al Serenillìmo. Gio Gaftone di Tofcana. 

S’io ’l dtjfi mai > che ^mor tutte in me fcoccbi 4 7I 

Specchio vid’io dt bel crtftaìlo eletto , 

Spexxfnit i ceppi t e le catene t end’ io» 8f 

Teffea ghirlande al crtn la bionda C lori » 71 

Vago Ziugellint che in sì piavi accenti, 7f 

Voi » che degli occhi , ond’to trafitto ho il cere • 7 % 


ANICIO TRAUSTIO- 

O Uefto nome ebbe in Arcadia il Sig. Dottor Fran« 
. cefco Redi Aretino » Accademico della Crufca» 
che morì l’anno t697.il ^di Marzo* e la Aia Vita fi 
legge nel Tomo J. di quelle degli Arcadi lUuAri » 


tAmeno i tl calle t e~dt belfiori adorno . 96 

»/imor, cb’ è mio nemico t una battaglia , 114 

vfmdr * tu la vuoi meco > e non t'appaga • 1 1 i 

•Ape gentil * che intorno a quefte erbette * 108 

•Aperto aveva il parlamento » 4 mere , 
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Era la notte , e in de Ice ebblìo profondo 
Era nella ffagion , che Perba , e {fiori , 

Errai gran tempo i n queSìa * e in quella fel va « 
Seftina. 

Cid mi credea * che nell’etd men frefea • 

Già quattro volte il Sol le oblique vie . 
fidi, che l’alma tua t Madonna t interrai 
E Sole è cuor del Mondo y e il Sol comparte » 
Italia y Italia i ab non pià Italia [ appena» 
Limpido rio, chea quefle felve intorno , 

■ Alle felve d’ Arcadia . 

Mira y 0 l>(i( e crude I * da queHe f pondo » 
Morto è il gran Ferdinando t ^rabi odori l 
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Cttf4 del grande ì^ilìéfMfMuwsfertf lof 

C bi cerca la virtù > fcbivi d’^merc . 9f 

(btècofleit che tónta 0rgegli9 mena . 91. 

C olle fue proprie mani il crudo Amore • 99 

Coltomi al taccio di fue luci ordenti • itS 

Corre fuperba > e poderofa nave • 4 9 

Cofe de! Cielo albajfo volgo ignote • io» 

Delta mia Donno efce dagli occhi fuoro . 1 29 
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Defia d'onore t e divirtà m'infpira. 104^ 

P,i fitto verno in temperai gelato . Iti 

Digran corte ^eal lupare andrai, }oy 

. • * Donna gentil t per voi n^aceendc il cuore % 9» 

' Donne geotilidivste 4 ’ Amore . 55 

_ Depo mille aver fatti afpri latenti. Ipc' 

jfira difpofla Cefca^ ed il focile . \ • ?'X 

frati primiero caos, e daifofcuro. 

fra l'animo mio rozza, e felxtaggio. I \6 • 

E(t>nguer mai uon credo il grande ardore^ 100 

Cidla Civetto preparata, eilfifchio. tnf 

Qran misfatti commejfi aver fopea . 99 

li dar do, che fia fiffo entro U uno fono, . . ^10 
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D terco indarno d’ ammollir cefiei. Ii7 
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tabella anima vofir a , 0 Donna altera . no 

La beltà di Mademrm emr$ il mio ' 97 
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f^eil'ajfietato mio fervido, fieno . . . tft 

J^an così bella mti fi vide in Cieh • - 104 

^on è medico Anfore i t s'eitifiana tip- 
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Oh r e ì’ufanzflfuct un giorno Amore . - ; in-* 
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Quefia sì bella » nobd Donna t e degna» • fS 
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areziooateate; 


C ioè il Sig- Frahcefco de Lenirne Lodigianoi il qnj- 
le moriranno.! ro4 a »4. diL,uglioi claAuVica 
Elegge nel Tono di quelle degli Arcadi lUullrj, * 
»All'uorn, che coi penfiertant’ alto fate» 

Deb per pietd chi la mia fiamma ammorz/a. 
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Eterno Sol , che luminofot e vago. 
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T{pn fcenda no dal fempitento Epgno , 
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Per la fabbrica di Cefano dei Sig, Conte Bartolomeo 
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Su i cardini lucenti . 1 17 

Inno a Dio Creatore. La Divina Sapienza fpiega atla_* 
Divina volontà il Itftema del Mondo da lei difegnaco > 
C ne ottiene il decreto Ftat . 

Voti cbe /avente il gtovenil defio» 1 

A R 1 S T E O C R A T I O. 

N Otne portato io Arcadia dal Signor Abate Anton 
Marra Salvinì Fìarentino * Accad- della Crucca 1 e 
Lettore di lingua Greca nello Studio dì Firenze . 

%Ab meraviglia non più in Donna udita . 

^mor negli occhi voflri abita » e regna . 
tAjcoha» 0 cruda: un dì trovai la bella» 

Coi mai ttfe quelle pupille ardenti » 

Come cbt nato in fotterraneo fpoco ^ 
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Ma quando ella fi volge a un certo lumo» 
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Ter lungo» faticofo» ed afpro calle » 

Ter tollerare il fittbondo » e fello . 

Tiù primavere omn varcate fono , 

Tc/fo dir » cbe il mio cuore è un mongibello * 
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C On tal nome ècontraddiftinto in Arcadia l’Eminen- 
tifs Sig- Cardinal Lodovico Eico della Mirandola^ 
Fattore i^cade Acclamato . ” 
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t/ilma l{ealt p fiche del fr agii velo. 

la morte di Giacomo II» Re d’Inghilterra. 
E quando mai con sì crudel ventura . 

’Pfia» ebe l'eterno fpirto t e vita , e moto . ' ~ 
N^l monacarfi una Dama di Cafa Bentivoglio 
alle fiamme dell' Arma gentilizia. 
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A quefto nome tra gli Arcadi il Sig. Cavaller Pic- 
tro Paolo Carrara Fanefe. 


paragoni al C iella chiara fronte * * 

Dunque colei » cbedidlufiro» ed onore» 

Forte penfier ne’ miei defiri ajffo . tói 

Frema pur dt fortiina il mare irato . rs 9 

Me baff o .Augel paluflre or cbi fè degno . 160 
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Jiiìra, Signor t mf a di prede onuSo» j 
A Sua Maeftà Cefarea per le Vitcoric riportate centra 

il Turco • - . ^ 

0 tu, che del mìo ben l*éUe Pembieate « 

S^e\, ebt oppure coli, bmguìdotia, 

Signor , che fovr a ogni altro tue Ut 0, e forte » *«r 

iUl’Emineutlfs. Sig. Cardinale Albani* 

C L A R 1 S C O E,G I R,E Q. 

S otto tal nome era aferitto tra fili Arcadi il Jfgnor 
D* Bartolommeo Ceva Grimaldi Napolitano* Duca 
di Telcìe, ch»e moriranno i7QÌ» ^ 

Che fperafli di fare t iagÌH^a morte . -169 

fon qualfiù /otto gran eat(9 <^pfW9 • 
f^antefiate mi diceSi, >dmore. 

Jofui, fono, e fard fempre colante» ^ 
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Stancato già di pii nedermi apprejft • 

CLORASTOEUBEIO., , 


L 'Arcadia diede tal nome al Sig. Bernardo Spada uno 
de’ Fondatori della Colonia del Lamone » c Acca» 
demicQ Filopono • 

,^bi , che pur mi conviene i 9 alfenpùngt^ ^*7 1 
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^{pn mi vedrete più, "blinfì » e Vapori n *7«» 

tijilla pefami il fral terreno ammanto* *74 

Per S. Giufeppc . 

Tarmi non vero * ebe Yofewe ». e folto * *7* 
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^ mo Stgnfffi un dì per man nà^efe . ;; 

AU'Etnineqtifs. Si|;nQr Cardinal CQqci V^fcovo di Vi- 
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teffa Prudenza Qahbri^Ui Capizucchi . 
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Forte C ampie» t che in fui bel fior degli anni . 1 80 
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in un fatto d’arnii fotto le mura di Ferrara l’anno 


rrog. . ' 
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IntKPafìone» che tuammeiia all'Arcadia la Signora-^ 

Principefla D. T^reia Grillo Panpii iouq notu< 4 'I» 

rene. 

lo vopenfandot 0 neìpei^r mi a/ptlon 
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180 

Zevemmi i» alte il mio penfier veloee « 
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^0» già le porte del bifronte Giano • 
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Qr che t dolci fon lungi occht vivaci « 
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N ome portato in Arcadia dairFminentifs Sìg.Car- 
dinal Pietro Otthoboni Viniziano» VicecanceJIior 
re di Santa Chiefat Paftore Arcade Acclamato « e Ac- 
cademicodelIaCrufca.-* 

t)a quel , cbe noi governa t alto fpìendof e . ' tSr 

Per una Corona in lode di S Caterina di Siena inferita 
nelle Opere della medeiìma Santa» che fi riflainpano» 
da! Signor Girolamo Gigli . ‘ : 

Denfo vapor t che il Sole in giorno efiivo» i8tf 

Trasformazione in Lucciola pel quarto de’ Giuochi O- 
1 impici celebrati dagli Arcadi in lode della Santità di 
N S. Papa CLEMtNTt XI Tanno 170T. 

Di tua mente uno [guardo almo, e giocondo . i8y 

Per la Corona rinterzata degli Arcadi in lode della.^ 

‘ Santità di N> S. Papa CLEMENTE XJ. fiampata Tan- 
no 1701. '• 

Donna f elice , a cut dai Cielo è dato . i ss 

Alla SIg. Donna Anna Maria Ardoioi Lodovifi Princi* 
peffa di Piombino» tra gli Arcadi Getilde» defunta 
l'anno 1700. a’ ip, di Dicembre . 

Lieta fortu ta avrà fofco fembiante . 1 8 f 

Avendo il Cuftode d* Arcadia fatta ne’ Giuochi Olimpi- 
ci della Olimp.DCXX. celebrati in lode di N. S. Papa 
CLEMENTE XI.» c ftampati Tanno i7oi.Jafolita__» 
domanda all’Oracolo» fé T Arcadia farà felice nella 
corrente Olimpiade ; l’Autore rifpofe per l’Oraco- 
lo col prefcnte Sonetto enimmatico . 

^adre » la via de' faggi è fempre bella . 1 

Rifpofta ad Eneto Ereo»TEccellentifs Sig. Principe D. 
Antonio Otthoboni Padre dell’Autore » il cui Sonetto 
incomincia Laffo » che feci , ed è imprefib nel To- 
mo IV. -della prefcnte Raccolta pag. ya* 

Quando partì da me ver la fua sfera . - 184. 

Per laS. M. di Papa Aleffandro Vili. Zio delTAutore. 
Q[*ella parte > che in noi vive immortale . 1 8 j 
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C On qitefto nome fi contraflegna fra gli Arcadi della 
Colonia Ferrarefe il Sig.Ab. Carlo Ireneo Brafavo» 
li Ferrarefe * Dote, d’ambe le leggi 3 Protouorario A- 
> poftolicó «Canonico Decano della Cattedrale di Fer« 
rara « e Accademico Intrepido . , 

^r<g df tenebrojo obblio cofperfi, 18^ 

Viglia 3 io ere dea 3 ebe iljalitarb loco » rgy ' 

Jo ben l’uiia » ma non credea poi tanto » iga ’ 

Jfola bella del valor più vero . / ipc * 

La bella donna al belGarion s'accoppia • *£» 

è Signor , non ì lauro novello . «90 

^onla Corona 3 che la front e allaccia . ^ iM 

S'egli i mai ver , ebe per vie cupe » e afeofe é ’ 189 

y 91 3 cui nobil de fio dtworte accende . i88 

. » 

PIANTE PROSENSE. 

T AI nome tiene in Arcadia il Sig. Abate Francefeo 

Brunamonti da Rocca Contrada. 

%Antico bofeo , onde di fama crefee , 194 

tAftrea 3 dice talun » flava fra nui» ipr 

Come là preffb a Baia 3 ove chi pajji • iptf 

Creata « ch'ebbe iì bell'alma Iddio . ipt 

Fermare a i fiumi il corfo « a /Trew// // wg/y, . rp; 

P^U<tr quegli anni . „ ipp 
Rifpofta ad uo'Hegia del Sig. Manzi. 

^el portar 3 che fean gli ^tigeliJ'ull'alT , rpy 

O fumé 3 0 tu 3. che la (affìfa batjA « ) 198 

Ob quale interno 3 ob qual divia mi /prona • ig% 

0 ttl par di quante . 194 

^/d»t'è dal T^i/o ali' onde iafpe3 e quanto 1 gS 
^efla è quella grand'alma « cb’ io creati • xgj 

^'•^Ixa ohimè làdaU'Orfe un vento armato à xgj 

^ t! porrà le mani entro i capegli. tgg 

Tatno3 ttton ategià3 perche giammai % t$7 
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EFESIO armeò; 

E ’Dìfttnto ct>ft ta! nom« in Ariadia il Sìg. Abate Caf» 
lo Severoli Patrizio FactìtirtO . Fattore Arcade^ 
della Colonia delLatnone, e Aicad* Filo|)ono* 


Srrt mille Tfithe il giorno accodo infiemC» 

Da ebe colti t per cut p'rngommi intéri , . 104 

Jl "Pellegrini cui folta notte ofeura. • > v*S 

L*alma voflra gentil di Hetìa in biella • 

Laffol già a medi tfu&ila età primiero, 

O fiume tu t che feendt a noi dal monto • »«♦ 

O Solct 0 Sol, Jenzo il cui lume prive é fcoj 

Superbetta Paftorella . tnf 

Tinta di [angue , e d'atro fielgrdndaUèh • iO} 


ELADIOMALEO. 

T AÌ nome aveva in Ariadia il Sig. Abate Donatd 
Antonio Leonardi Locchefe» cbt morì Iti Mac»* 
rata , mentre era quivi Luogotenente Civile dì Mon- • 
‘ Egnor Vidman Governatore della Marca l’atì.' i». 


a’ i6. di Febbraio* 

^ Ima i che fei nella prìgìoH de’ [enfi • aot 

C oliinetta aprica , e bella . » 10 

Con sì forte catena ,/tmor mi firingO , *09 

Or che ride in calma il Mare. «14 

Per l'Fminentifitno Signor Cardinal Pattfilio, inbCca- 
fionci che l’Mutote fi trovava Con -Sua Eiaineaza al 
Porto d' Anzio* 

Sìf al Pellegrini eòe dal viaggio fianev* ' lot 

frante VoltefulPalial mio pe afferò , 207 

S’wmifermoa-penfartincbefujpefa» to^ 

Sul bel verde lo ripo[aì;a% iip ^ 


E liso FOT Fio. 

C osì s’appella in Arcadia l’ECcellentifs. Stg. D. Ti- 
berio CarrafaNapoiicano»^ Principe di Chlufano* 
' c Grande di Spagna V ■■ . ■ 

. Ctf- 
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iìibelpatlor li vaghe membra Jparf0 
fiiHytifacraiPitlmMifnpn^^ 

Mincio ittfeiice^ che i t chiari 

fiori mai così leggiadri al Sol Jf “ 

0 de’ fuggitimitt àditi (Untomi, 

Opaco hofir» t fe\itotio » t [curò * 

O de* fimi t in inulto occogB * 

‘ 9er cogion vie piti beila » Mei pià cbtaró- 
f>9ìche gli umili preghi / e il lungo phmto . 
Signor» vorrei noooo oraor^ che nafte i 
Spenta era in Cteio ogni benigna fióHdV 
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ELT^IRO MICENEO. 

Q Ueftonome porta irt Arcàdia il Signor Marcheft-» 
Leonido M^ria Spada » uno de* fondatoti , e Vice- 
cijftode della Colonia del Lamorte, e Principe dell* 
Accademia de’ Filoponì di faenza . 

,Alma gentil » che m/ml bei fior dtfjli anni, %%\ 

^bidamo gentil » pria , Ae di/no/ro . 

In morte del Sig» Ardprettt Emiliani Bmiliant » detto 
tra gli Arcadi Archidamo. 

£ puiif^r gii ekmenti m afprn zuert* . » < i 

Pei Dionigi Arcopagica PmewotetkB’AcCideim# 
de’ Filoponi . 

JE <^ai vegg’io tmì d’hnprdvt 'ifo intorno . txp 

Gronanetio Vati or fe d’impronvifo, »w 

Per S. T<Mnmafo d’AtjuW- 

O bianca amoro fetta TOrtorella . ta^ 

yvjtfi ydrmellm^ che iiinaidantà f^gHa » t>t 

entello e p I a n o; 

C On quello nome fu annoverato io Arcadia il Si^. 
Marahefe Cornelio Beoti vogliò Ftrrarcfc » Vice» 
cuftode della Colonia Ferrarele degli Arcadì i ora.» 
Arctvefcovo di Carragine , e Nunzio in Francia . 
Centra Goffredo n riboUar fon fpmto , , t\9 
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CéHtrarì» off etto il cuor m'affale * e lìtittjie 

- 

Donde il nuovo e t nuovi canti . 

a?4 

Ecco Ornare t ecco ^mort fia vofiroincarco • 


FuzRol'alteCitradit elafuperba» 


E'^nimabellOt che dal vero Elifo. 


^infct e Valori t al Sacro Avello accanto . 

»4r 

Io morte di U. Giufeppe Varano di (Jamertno > 

fra gli 

■ Arcadi detto Stirano» feguita Tanno itfpS. 
oh fe guello mirar /offe permeffo . 

140 

0 troppo vaghe t e poco fide [corte m 


Toicbe di nuove forme il cor m’ba impreffo . T 

aj» 

Tria del manto vefiir caduco t e frale . 


B^gion per man mi ffrende : il puffo incerto . 

a?? 

S'accampa ^mor cinto di facj > e dardi . 

ajr 

Siccome Toro fuor dimandra fpinto. 

■ajff 

Sotto quel monte t che il gran capo eftcl/e. 

a?» 

Su monte eccello % equajt al del coiste , 

aj4 

Timide "Pecorelle f e [uditive» 

tìS 

Tra ilaCcivi piacer dell’empia ^rmuUi . 

a 40 . 

Fidi ahi vifta principio alle mie pene ì ) 

*i7 

ERITRO FARESin. 

• 

T^T Omc portato in Arcadia dal Sig. Abate Gio. Barro* 
X X lommeo Cafaregi Genovefe > Paftore Arcade del* 

la Colonia Liguftica . 
t/tci, tu me foto lituo gentil fembiante • 

arr 

t4ci » non ti partir, jftam cheti , e baffi . 

zfS 

tAbi, ch’io fon morto', ahi cb’infernal Fefuvioi 

»f9 

^Hor , che fon pih foto , e che non fOnto . 

»49 

Colti vi ho pnr , fife biondo allor , qua lingue . 

ifg 

Dappoichi per tanti anni in mar dt [angue . 

i6S 

Ringraziaménto a Sua Divina Maeftà per la pace delP 

antìo tfi?. • : . 

-- » 

Defiando talor , eb'aìto, e in difparte. 

tfV 

Ei non però volge ad .Amor le [palle , 

24 f 

E quando fia , che bella Pace amica , 

i6t 

in occafìone dell'ultime guerre paflace* 

• 
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Ba già la noHra picchietta barca , . . " , 

Aci, eGalacea, componimento di fel Sonetti . 

In quel gran dì , che adijjerrat le porte , af } 

lo parto t e il vede t e nen curarlo et finge , ay; 

La mia poffente tazza è,vata , e /gravida, 

L'tmmenfa luce, onde veeeiam natura , 

Ma gual'orrendo rifonar bisbiglio . tjp 

Mirya t quel già s) tenero virgulto* i4» 

MoffernobilcontefaundìfraTorQ, ' tyo 


la Sig Paola Franzoni Durazzi Genovef^ 

Mu/'a ^qual mai meravighofa , e nuova . t^o 

Neirefaltatione di N. S. Papa CLEM^NTF■Xf»Nel ver» 


mo del fuo gloriofo Pontificai 
^ 0 / più di Marzia, emigri, ^ 

^on cbì geminato il cr ine , ‘ . 

. Per lo Sereniffinio Doge Vincenzio Puf azza» ' 

^ipn perche Jparjo abbia d'argento , e d'oro . xi 9 

Odi, Italia t imieidettif intendi Altero • m* 

Sonetto allegorico • 

0 dolce vin , mio falò amor , mia dea . ayS 

TaJ^a la nave altrui ricca di fpeme , X 4 j 

"Perche tutto coftei negli occhi [piega . 

’ Phnta già buon cultor vigna diletta . 

Toicb'ehbe ^mor , con lu/inghiero inganno 4 »jc’ 

Pocf he la mia fptetatg afpra j uentura , \ a 4 ; 

Tote he (otto il gran [affo ^ci fepolto . ìTt 

Polifemo briaco . Componimento di fei Sonetti . 
l^uat Pellegrin > che fui morir del giorno . 2 

Standola fe , Signor di sfera in if era • >4^ 

^andofapran , cfte un dì vinti , e domati • 24^ 

rei Sereniffimo FranceCco Maria Imperiale Doge di 
. Genova. 

Pfibbiofo mare in fra C ariddi e Scilla , %if 

Seeja alfine fui Itdo, rdmrt or (tane • 

• ' . . / 
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Tt iì ferro firìngì , e ìéptil Ma parte . i 

All’tc^lebtiftmòSfl;. O. Tomrnafo d’Aqafad Prlnci* 
pe di CaftiglioHòt e Grande di Spt]»nai quando Cft 
prigione di gberra ne<la R»rcem dì Milano . 

9ìi luftri intjrtake Octàn crudele , tto 

U mai non fu largo per don come fé ^ 
fPfi/ì»/*» grido : ab vorrei pià dhita ^oÌìà* 

JuW ali aliato di mia dolce fpeme. 

31i« ebeitahavirtà, pianta fnbt ime . 


*nf 

141 


cke per gran gemme, 
per. lo SereaiAn* li 
Genova. 


* 4 ? 

, , - einmireotfene, 171 

Oodftto Eormtl Doge^ 


EUEENO fiUPRASiyo. 

T AJ nome ha in Arcadia il Sìg. Gio. Bàrifta lUcherl 
Genoyefc*Paftore Arcade dellaColonia Ligottiea. 
VtiUro, dolce fottìi t caldo vapore* tft 

antri hre a lacerarti il peti 9 -, ^ ^ 

^bpereàe gìinccbà win k vìa ri aprirò » ili 

Del Mondo in rptefia /òli taria parte , 

Del v a gendo» p er gì tk /ia eh Marte . ^ 

A Domenico Parodi celebre Scultore perla ftaWa^ 
Adone. ^ 

Di ^utBi tagbìfor tra cento , e cento • 

Dmpiù tiranno ^mor , t'io tbffi un giora» « 

Dtwo-a povera culla iddio fem giace • 

Cme gran Donna it color dt morte . 

Già da gran tempo con acerbo ffrale « 


MI 

188 

aSt 

ili 

alz 


C/d^rof» madre d'imperi ora fon giace* 
dW il glorèofo ntmnamto . 

Per l 'efalf azione del SereniAmo Woiwnicollftiria Mari 
Uogedi Genove, fèguitafamio no8. 

Cid fette volte in Crei -a Inonda Aurora . • agl 

Oonfiomrtnttdipalu0rietanm^ - 

inni della tri ta mente, 


Imperiale Dogc<liaoiniva> fesuita pino 1 71 a. ‘ 
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no» Vtffro indiche i eà »rd^ 

Mita» Cìorit quei fior t che intorno ni ooìÌ 9 * *>4 

Ver f or che io torni ni duro iaerionotioù i ■ 

Per nero fiume s <be fuiftttea i‘mia - 19 1 

Poiché deiìàr pici ode m w non pofio * k€f 

Qpell’aitó ^mór t tbedo* hegii occhi io trofiì é trP 
Quel Toro ai>vezt*à maoter guerra mi neato • 19 j 

Qu/Ha è colei > che abbandonata i e tneHa . aqx 

A Domenico Parodi celebre Scdltote pdF là ftatttà di 
Ariartnas- 

Quesioi ch'io veggio in niMteìa 

Saggio Vittori fed’etemàr pei nagO * 484 

S'aooientalort c b' auge Ifugga dai '^fchib% , tZi 

Stanchi talora i miei penfier Jfvnefiii ' i8t 

Tacete i 0 venti \ e tu ^ che volgi tonde t 196 
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